זכצענפען עירפַנ 
ש)''י. rrr‏ . 5 3 6 


"אאע וש -,,CZENSTUCHOWER‏ > מרחז > וריז 20 גראֶשש. ‏ * 


ששעסטפכפווטו צי, 


ערשיינט יצרען מרייטאָג. 


רשושקטיע און איטינישטראטיש 
ערשטע שלעע 4 - טעלעפאן הב 


ליכט-צינדען 6.20 


זובטאָג, ר. 29 אוינוסם "ג אלול תרצ"וו 11 אַ זייגער פאַרמיטאג װעט אויפ'ן היגען בית עולם | 
פאָרקומען די ענטהילונג פון דער 775181 אויפ'ן קבר פוּן אונזער אונפערגעסליכען מאַן און פאָטער 3 


- חיים=גרינבויםי 


אויף וועלכער מיר לאַדנען איין קרובים און געקאַנטע 


פרוי און קינרער. 


אָבּפאָחר מיט אויטאָבוּסען פון אלטען מארק 27. 


אין טיעפען טרויער זענען מיר מודיע, אַז אין עלטער פון 59 יאהר איז פון אונז אַוועקנעריסען געווארען אונוער הייסגעליבטער 


יצחק מנחם מננדיס 7 


די לויה איז פארגעקומען זוּגטאָג ט"ו אלול תרצ"ז (דעם 22 אויגוסט 1937). 
גלייכצייטיג דריקען מיר אויס אַ דאנק די אַלע, וועלכע האבען זיך בעטייליגט אין דער לויה און אָבּנעגעבען דעם לעצטען 
פבוד אונזצר טייערען נפטר, די אין טיעפען טרויער פערבליבענע 


מרוי, זיהן, טאָכטער, שנירס אוו אייניקעל. 


Naszemu viceprzewodniczacen.u 


p. ABRAMOWI LEWKOWICZOWI i RODZINIE 
z powodu zgonu Ojca Ich 
b.p.  ICKA MENDLA 
sktadamy wyrazy wspétczucia 
Rierowniclwo Sekcjl Ramlarsko-Luslrzanej 
przy Siow. Przem. i Kupcow. 
icka Mendla Lewkowicza 


$SZXOEA TANCOW|! 
baletm. Kosteckiego 


w lokalu wtasnym 


ul. Waszyngtons XX 6. 
przyjmuje zapisy na kursy — lekcje pojedyhcro 
codziennie od 10 rano do 9 wiecz. 
אַכטוּנג: יכָרען שבּת פרשקטישסָ כעקציע‎ 
פאר יודישעָר נעָועלשאפם.‎ 
אָנהניג 8. 8 אַועָגד. = ערשפקלאַטוגע .מווזיק.‎ 


CAEN‏ וול וז 
"+ 2 צאא, 


ul. Berka Joselewicza 2‏ 
צוּם פריהלינג.סעזאָן 
מיר נעמען אָן צו וואשען קראַגענס מיט לאנג - דויערענדע 
שפיגעל.גלאַנץ וי אויך כעמיש צו ריניגען אוּן צו פאַרבען 
אַלעראַרט קלידונג. גארדינען צוּ וואשען און צוּ שפאנען. 
ספעציאַליטעט: ג פאַרבּען לעדערנע קורטקעס 
2 דעטאַשירען (אַרויסנעמען פלעקען אָהן װאַשען). 
אַכטוּנג: פלעקען װוערען אַרויסגענומען אויפ'ן אָרט 
צוביליגע פרייזען. 


)-( S. Brzoski  (—)R. Nieznunowski 


aan: | 
Z wielkim bélem oplakujemy zgon 


Przewodalezacy Sekretarz 
Osieroconej Rodzinie wyrazy szczerego wspolczucia skladaja 


Izydor Mic z Rodzing 


מיר בצמייליגען זיך אין צער פון דער פאַמיליע לקוקאָװיטש 


צוליב'ן טויט פון זייער אוּנפערגעסליכען מאַן אוּן פאָטער 


= יצחק מענדל 


בתוך שאר אבלי ציון ינזחמו ולא יוסימו לדאבה עוד. 
משה לייב האַבּערפעלד און פאַמיליע 


לשמוע אל הרנה . 
ואל התפלה! 


די גבאים פון דער חברת 


SE WE יחה‎ lc NE: orl 
מיר דריקען אויס אוּנזער טיעפסטען מיטגעפיה? דער פאנמיליע לעוקאָװיטש‎ 
צוּם טויט פון זייער מאַן אוּן פאָטער‎ 


= יצחק מענדל 


המקום ינהם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירוּשלים. 


,,סומד גופלים"* 


א. מ. היימאן, יעקב האָכערמאן, משה קאפלאן מאַכען בּעקאַנט, דאס היי.יאהר ווערט געדאַווענט 
. אין די ימים.נוראים 


מיר בעוויינען דעם טויט פון דעם אונפערגעסליכען מיט די בעסטע בעלי-תפלות 


יצחק מענדל לעװקאָוויטש אין זאל מן ,,מבמי* קאטעדואלנא 13 


און דריקען אויסּ דער איבּערגעבליבּענער פאַמיליע דעם אויפריכטיגסטען בילעטען פאר פרויען און מענער שוין צו בעקומען 

מיטגעפיהל. בּײ ה' א. שערער, גאַריבּאַלדי 22 פון 7-2 נאכמ. 
בעמערקונג: ערב ראש.השנה װעלען די בילעטען 
זיין צו בעקומען אין לאקאל פון ,מפבּי" פון 10 פריה. 


מירמע פראַנק אין שא'א. 
ער פאַמיליע לעווקאָוויטש צום טױט פון זייער עהרווירדיגען מאַן און פאטער 


= יצחק מענרל 


דריקט אויס דעם טיעפסטצן מיטגעפיהל 


CZESTOCHOWSKA 


FABRYKA MYDLA 
l.M.DZIUBAS iS 


ul. Fabrycesna 1—3.‏ 
עגזיסטירט העכער 60 יאָהר. 
זייף איז 


א. ריינהערץ 


Koledze Motkewi Lewkowiczowi ; powodu zgonu 


OJCA Jego 


wyrazaja szczery zal i gltebokie wspétczucie 
Rusak, Brandes, Aylberszac, 
Bracia Kalka. 


אוּנזער אַלעמען בעוואוסט מיט 


איהר גומער קוואַליטצעם. 
פרוּבירט נאָר איין מאֶל = 
בענוצט אונזער זייף 
אוּן איהר בלייבט אונזער שטענדיגער לונה. 
אונזער מארקע איז דאס ,פישעל". 
עס ווערען געוובט פערטרטטער אויף 
re‏ וינל א ראַדאָמסה. 


2 powodu Zgonu 


IOKA MENDLA LEWKOWICZA 


wyrazy szczerego wspotczucia Rodzinie sktadaja 
,BRAHO” 
Wytwérnia. 016501 rowerowych 
Braci A. i I. HOROWITZ 


מיטוואֶך, ד. 1 ווושעשען 9 אַ זייגער פריה װעט פּאָרקוּמען די 
ענטהילונג פוּן דער מ11ה און עס װעט געמאַכט ווערען אַ הברה 
פון אוגזער הייס.נעליבּטער און קיינמאָל נישט.פערגעסענער מוּטער, ‏ שויי 
גערמוּטער אוּן שווצסטער 
פון רערח"ם 
נ"ע חיה שרה טליו 


P. Izkowi Welgrynowi 2 powodu émierci 
MATKI 


שכאָבמען-פרייו שר 5 מילימפטער-שרזג 

large 2 rages peg pegu 5 uge Pp 
Rope © wpe Fe 

.jpetunp juegos 0 vgn ts שמומ‎ ps mG 


Piatek 27 sierpnia 1937 


דער ערב=ראש-השנה=נומער 


ערשיינט פרייטאָג, רעם 3 ווושעשען. 


אַנאָנסען און וואונשען ווערען אָנגענומען ציז דאנערשטאג 6 א זייגער אַװענד. 


קאמינסקא 


אויף וועלכע עס לאַרנען איין קרובים איּן בּעקאַנטע 


קינדער אוּן געשוויסטער. 


אונזער שוופגערין 8₪111 און בּרודער סאַלאָמאָן דיאַלאָשינסי 
ווי אויך דער פַאָמַ'?'1 הװעלגר'] צוליעג'ן טויט פון זייער מוטער, 


a 


דריקען אויס דעם טיעפסטען מיטגעפיה% 
נ. דויאַלאַשינסקי און פרוי 
ה קה הרה הוה ההק קה ה ה ה | 


EERE aes orks gs a] 
Drogiej naszej wychowawczyni p. NACI FRYDMANOWEJ 
z הי‎ Smierci Jej Matki 


b. .כ‎ RYWKI WELGRYN 


szczere Fa wyraia 
KOLO BYLYCH WYCHOWANKOW 
przy szkole im. Zofii Wajnsztokowny 
יו כ‎ Th 


881848 wyrazy wspolcrucia 
Mania 


| ER aan) 
P. 1260 01 Welgrynowii Rodzinie 2 powodu :gonu 


MATKI‏ ה6| 


sktadaja wyrazy wspélczucia 
TU. הוה‎ 


צום טויט פון אונזער .ה 


-- יצחק מענדל לעווקאָוויטש 


דריקען מיר אויס דער איבּערגעגליבּענער פ א מיליע אונזער טיעפסטען 
מיטגעפיה? Fabryka wyrobéw celluloidowych‏ 
Szmulewicz.‏ 133-018 


דער פאַמיליע לעווקאָוויטש צוליעגין טויש פון זייער מאן און פאָמצר 
-- יעחק מענרל 
דריקט אויס דעם טיעפסטען מיטגעפיה? 
יצחק קליינמאן. 


מיר בעטייליגען זיך אין צער פון דער פמיליע ?קהקאָװיסש 
צום טויט פון זייער אונפערגעס?יכען מאַן אוּן פאָטער 


-- יצחק מענדל 


אוּן דריקען אויס דעם טיצפסטען מיטגעפיהל 
ב. האָפמאַן אוּן פשמיליע 

[acd‏ ו ו 

מיר נעמען אנטײ? אין צער פון דער פאַמיליע לעווקאָווימש צוליעגין טוש פון 


זייער ליבּען מאַן און פאָטער 


-- יצחק מענרל 


און דריקען אויס דעם טיעפסטען מיטגעפיה? 
Widioram”‏ , 
B-cia Frydman | 8‏ 


צוּם טויט פון אונזער ווירט 


-- יעחק מענדל לעווקאָוויטפש 


דריקען מיר אויס דער איבערגעבליבענער פאַמיליע אונזער טיעגסטען 
מיטגעפיה? 
galanterji metalowej‏ 8במז6אע/ 


.KAGE* wt. אהההההההמשהו .א‎ 


2 ד, 27 אויגוּסט 1937 


די יורישע עלטערן דאַרפען 
ויך פערטראַכמען. 


מיר ווילען אויפמערקוצם מאכען 
אויף אַנ'ערשיינונג, וואס דאַרף פון די 
יודישע עלטערען, וועלכע האבּען דער. 
וואקסענע קינדער, געגומען ווערען אין 
בעטראכט. 

עס האַנדעלט זיך נעמליך, וועגען 
דער צוקונפט פון וייערע קינדער. 

די יודישע מאסען זענען היינט זעהר 
פעראָרימט און ווען זייערע קינדער 
ווערען דערואקסען, איז אנשטאט צוּ 


שיקען זי צו א פאך, גיט מען זיי 
בעסער אין א פאבריק אריין, וואו זיי 
קענען שוין פערדיענען עטליכע זְלְאָ. 


טעס, בעת ביי א פאַך מוּז אוועקגעהן 
אַ פּאָריאהר, ביז מען זעהט דעם 
ערשטען גראָשען. 

אווי, למשל, איז לויט דער סטאַטיס. 
טיק, וואס ווערט געפיהרט אין די 
דערגענצונגס שולען ביים האנדווערקער. 
פערבּאַנד, נישט פערהאן קיין איין 
לערן.יונגעל בּיים בּעקעויפאַך, כאטש 
בי א בעקער קריגט דאס יונגעל 
באלד צו עסען און צו שלאפען. דאס 
זעלבּע איז אויך ביים פלעכעריפאַך. 
אויך ביי שוסטער איז זעלטען פערהא. 
נען א יוריש לערן-יוננעל, און ביי די 
פצכפן: טישלער, שלאָסער, היטעל.מא. 
כער, זייגער-מאכער, מאלער וענען 
פערהאן יודישע לערן יונג?עך אין א 
ועהר געגרעניצטע צאהל. א גענוגענ. 
דע צאהל לערן יוננלעך איו פערהאן 
בלויז ביי: שניירער, שטעפער, טאפּע. 
צירער אוּן קירושנער. אין אלנעמיין 
אבער וענען פערהאנען ועהר װייניג 
יודישע לערן.יונגלעך, ווצלפע לערנען 
זיך א פאַך. 

די סיבה האבען מיר שוין אויגען 
אָננעװיוען. די היינטיגע עלטערען, 
ווצלכע וענען זעהר פעראָרימט, ווילען 
בעסער דאס קינד שיקען אין א פאב. 
ריק אריין איירער צו ווארטען ביז 
וואס-ווען. 

מיר ווילען אבער אויפמערקזאם מאי 
כען, או לויט אונוער מיינונג ווערט 
דאָ בעגאנגען א פעיבועכען געגען 
דער צוקוּנפט פון קינד, ווייל צוליעבּ 
דער חיי-שעה בּרעכט מען אונטער די 
מעגליכקייט, אז דאס קינד זאל אמאל 
קענען ווערען. זעלבסטשטפנדיג. ווארום 
מיר ווייסען, או ביי די בּעריננונגען, 
אין וועלכע מיר לעפצן, קאן גאר הא. 
גען א עקזיסטענץ א נוס-אויסגעשולטער 
פאכמאן געגען וועלכען עס איז שווער 


צו קאָנקוּרירען, און אזעלכע דאַרפען 
זיי די יודישע וגענדליכע, וועלכע 
וואקסען אוֹיף אין אנדערע געדינגונ. 
גען, ווי עס האגען גצלעגט זייערע 
עלטערען און די אויפגאגע פון די 
עלטערען דאַרף טאקי ז"ן צו געבען 
די מענליכקייטען די קינדער צג װועי 
רען גוטע פאכמענער; ווען מען שיקט 
זיי אָגער צוּ דער ארפייט אין דער 
פאצריק, נעמט מען ויי די דאזיגע 
מעגליכקייט אװעק. 

עס איז זיך לייכט צוּ זאגען יענעם 
מוּסר--וועלען זיך א פך עלטערעןטראַכ. 
טען, פאַקטיש אָבּער ועגען די פאַר 
נילרען, מאפ אואַ קינד גרענגט אַהײם 
פון דער פאַבּריק די איינציגע אונ- 
טערשטיצונג פאַרן גאַנצען הויז גע. 
זוגד. עס איז אָגּער פערפאַלען, וול 
שווער עס זאָל נישט זיין דאס לעבּען, 
מוז מען אָבּעַר אין זינען האפען די 
צוקונפט פון די קינדער, װעלכע געהן 
ערשט אַרױס אין דער װעלט און װען 
זיי וועלען נישט האגען קיין פּאַך, וועט 
זיי זיין שווער, זעהר שווער צוּ ?עפען 
אויף דער וועלט. 

דאן איו נאָך פערהאַנען א צווייטע א 
געועלשאָפטליכע פראַגע. דעם האנדעל 
רייסט טען אוגז אַרוּיס, מען פערדרענגט 
אונז פון דער דאָזיגער פאָזיציע, און 
ואֶל מען זאגען אָפען, או דער דאָזה 
גער קאַמף געגען אוגז קושט זיי לייכט 
אָן, ווייל? צום האַנדלען דאַרף מען 
נישט פיעל קענען. דאַן בעקומען די 
דאָזיגע נייע סוחרים קרעדיטען און 
אנדערע אונטערשטיצוּנגען, דאַרף מען 
דעריבער האבּען אַנ'אַרמעע פון גוטע, 
אויסגעשולטע פעלי.מלאכוֹת, וועלכע 
עט וועט ז"ן שווער צוּ געקעמפען. 

דער דאָזיגער פראָבלעם, וועלכען 
מיר האבען דאָ פעריהרט, איז א צו. 
ערנסטער, אז מען זאָל איהש קענען 


. טשענפטאכאווער ציימונג" נר. 35 


אויסשעפען אין איין אַרטיקעל. א 
פּאַקט איז אָבּער און דאס ווילען מיר 
מיט דער גאנצער קאַטעגאָרישקייט 
בצטאָנען, אז די יורישע געועלשאַפט, 
די יודישע עלטערן, דאַרפען זיך וועגען 
דעם ענין פּערטראַכטען. אמת איז און 
מיר ווייפען דאס גאַנץ גוּט, אז די 
עלטערען שיקען זייערע קינדער אין 
די מאבריקען אַריין, וואס דאַרף היי* 
סען, אז זיי העלפען צוּ צוּ דער פרנסה 


דאס איז אַלזאָ נישט פאַר קיין נחת, 
נאָר פשוט צוליבּ נויט. עס איז אָבּער 
פערפאַלען, מען דאַרף אויך זאָרגען 


פאַר'ן מאָרגטן, פאַר דער צוקונפט פון 
קומענדיגען דוֹר. יערענפאַלס, די על. 
טערען דאַרפען זיך וועגען דעם גוּט 
פערטראַכטען ! 

ש. 


| Lekarz-Dentysta 


ותו 
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_ telef, 17- -57. 


דער מלוּכה - פרעזידענט אַדוּדכגע- 
פאָהרען דורך משענטטאָבאָוו. 


דינסטאג 6.53 אין אַװענד איז דורך 
אונזער שטאָדט אדווכגעפאָהרען מיט א 
ספעציעלען צוג דער מלוכה פרעזידענט, 
זיין שרוי אין דער בעגלייטוּנג פון א 
רייה אָנגעועהענע פערזענליכקייטען. די 
הויכגעשטעלטע פערזאָנען האבען זיך 
צוריקנעקעהרט פון די פייערליכקייטען 
אין וויפלא. 

דער צוּג איז נאך א קוּרצען אָבּרוּה 
אָבּגעפאָהרען קיין פיעטרקאָוו, פון וושַי 
נצן די געסט וועלען מיט אויטאָס אָבּ. 
פאָהרען קיין ספאַלע. 

אויפ'ן היגען בּאַהן-הויף זענען געווען 
פערזאַמעלט פאָרשטעהער מון דער 
שטאָדטישער און מיליטערישער מאַכט. 


לשמוע אל הרנה ואל התפלה. 


בית-המדרש ,אגוּדת ישראל", קאַטעדראַלנאַ 13 


מאַכט פעקאנט, דאס אויך הײײייאָהר װערען פערקויפט 


שטערט פא" 27775 אױף די קימענדע ימים נוראים. 


אוגזער בית-המדרש איז גוט געקאנט מיט זיינע ערשטקלאַסיגע בעלי:תפלות 
אוו בריוחדיגען ליבטיגען לאָקאֶל. עם װערט דערביי אויפמערקזאם געמאַכט, אז פלעצער 


זענען פערהאן אין אַ בעגרעניצטער צאָהל. דעריבער איז זעהר ראַטואַם זיך צוצואיילצן מיט'ן דינגען 


בעמערקונג: 


אויפ'ן היימישען קריגס:פראָנט 


בילדלעך און איינדרוּקען פון קליינהענדלער צוזאַמענפאהר 


איבערגערוקט דעם קריגס:פראָנט... 

מען האט דער יודישער בעפעלקעי 
רונג אין פוילען ערקלעוט קריג און 
אויפ'ן ערשטען פראָנט, אויף די פאַיג 
דערשטע פּאַױצ עס געפונען זיך די 
קליינהענד?ער ובפרט די מאַרק שטע. 
הער, וועלכע פאַלען איינער נאַכ' אַני 
דערען אין שלאַכט, 5יי צו זיין נאָהנט 
אָט צו די בפפאַלענע און פערררענגטע 
האט דער גענעראַל-שטאַבּ, דער צענ. 
טראַלער קליינהענדלעריפערגּאַגר, אי. 
בערגערוקט או ף א קויצער צייט זיין 


זיץ-אָרט פון ווארשא אויף דער פּראָי 
װינץ,. ד. ה. או דער צענטראַלער 
קליינהענדלער מעובּאנד ‏ ועט זיצען 


אויף דער פּיאָזי:ץ, וואו ער אַרדענט 
איין אַועלכע ראיאַן קאַנפערענצען אוּן 
דאָרט וועלען אָײּגעגעבּען ווערען בּע: 
ריכטען פון די קלצנסטע מקומות. אַזוי. 
אַרוּם וועט דער גענעראַל שטאַבּ וויסען 
וועגען יערער איינצעלהייט, וואס קומט 
פאָר אויפ'ן קייגט.פראָנט און ס'וועט 
איהם לייכטער ויין אָנצוּנעמען די געי 
גען-מיט?ען. דערפאַר רומט מען אַן 
אָט די דאַױגע װאָיעװאָרישע.צוואמענ- 
מאתיען פון די קליינהענדלער אָרגאַי 
ניואַציעc‏ מיפ'ן נאמען: איבפרגעהוּקט 
דפם קריגס פזאַנט... 

טרויעריגע קריגס:בּעריכטען 

קינער װאַלט נישט געגלויבט, או 
אָט די יודען פון קלאָבּוצק, טרוסקאָי 
ל און אנדערע מקומות וועלען אזוי 
טרעפליך שילדערען זייערע צרות, או 
זיי וועלען פערשטעהן דעם תּוֹכן, דעם 
אײיגענטליכען זין פון דעם קאַמף, 
ואס מען פיהרט געגען זיי, געגען אָט 
די שװאַכע קוים מיט הויט און ביינער 
יודעלעך, 


און נישט קוקענדיג דערויף, וואס 
די יורען פון די קליינע שטעדטלצך 
וענען פול מיט האָפנונג און גפחון: 
.או עס וועט נאָך גוט זיין", ,גאָט 
װעט זיך מיחם זיין איבּערץ שארית 
הוליטה", איז דער לעצטער סך הפול 
געװען א פאסקודנער, עס זענען גע. 
ווען זעהר טרויעריגע קריגס בעריכטען. 


פלגש... 
דערצעהלט איין דעלעגאַט פאָלגענ" 
דעס: 
אין א שטאוט פון פוילען האס א 
יור פשום אופן נישט געקאָנט בּעקומען 
קיין קאָנצעסיע אויף זיין נאמען, האט 
ער גענומען און פערשריבען די קאָני 
צעסיע אויף זיין קריסטליכער דינסט, 
אוו" אז אנשטאט זיין לייבליך ווייב, 
זאָל די דינסט זיין א שותפ'טע צום 
געשעפט אויסער זיין ווייב, האט אַלואָ 
דער דאָזיגער סוחר נאָך בּעקומען א 
קעפס ווייב, א פלגש... 


אורבאניסטיק... 

א טעות האבען די יעניגע, 
האלטען, או דער קאמף געגען יודען 
בכ און געגען די קליינהענדלער 
בפרט ווערט געפיהרט אָפען, אזוי וול 
צווישען | צוויי קאָנקורענטען. ניין, 
רבּותי, היינטינקע צייטען קאָן מען 
נישט בענוצען די ועלבע מעטאָדען, 
וואס אַמאָל אין מיטעלאַלטער; הינט 
אין די צייט פון ציויליזאַציע און 
פיאָגרעם, היינט מוו יעדעפ קינד טרא. 
גען א נאמען, יעהע משפחה א פאַ. 
מיליע:נאָמען, און פונקט אזתף ווי די 
מלחמה געגען אַבּיסיניע איז נישט גע. 
פיהרט געווארען חס ושלום מיטץ 
צוועק צו עראָגערען נייע שטחים, נאָר 
עס האש געהייספן ,קולטיווירען. די 


וועלבע 


די פלצצער ווערען פערקויפם 
אין לאַקאַל פון בּיהמ"ד. 


יעדען טאָג פון 4-9 נאכמיטאג 


ווילדע אַביסיניער און זיי מאכען פאַר 
ציוויליוירטע מענשען", פונקט אזוי 
ווי דער בּירגער.קריג אין שפאָניע 
װערט געפיהרט נאָר, פדי נישט צוּ 
דערלאַזען, די רויטע באנדיטען חרוב 
מאכען די אלטע שפאנישע קולטור", 
פונקט אזוי ווי עס װערט געפיהרט א 
הייליגער קריג פון יאַפּאַן געגען כינא 
מיט'ן צוועק: .א סוף צוּ מאכען פון 
דער כינעוישער מיליטערישען גייסט", 
אזוי נוערט אויך געפיהרט געגען אונז 
יורען א קאַמף נישט חס ושלום צו 
פערנעמען די פּאָויציעס, וואס יודען 
האגען אין משך פון דווות געבויט 
און אָפּטמאָל מיט'ן בלוט פון זייערע 
הערצער און מיט'ן בלוּט פון זייערע 
קינדער, ניין, זאָל גאָט אָבּהיטען, וואס 
איז דאס-צי לעבען מיר דען אין וויל; 
דע צייטען, מיר וענען דאַך עפעס אין 
אײראָפּאַ, נוּ, האט פען אויך די פער. 
שירענע גזרות געגען אונז פערקליידט 
אין א מאַנטעל, אין א ליטעראַריש. 
װאָרט: אורבּאניסטיק, דאס הייסט, אז 
מען קאָן נישט איבערלאָוען די שטעדט 
און שטעדטלפך אין רויהען ווילדען 
צושטאַנד, ווי זיי זענען אַמאָל געווען, 
מען מוז זיי פערשענערען, מאכען עס: 
טעטיש, פיינער, איידעלער און אויב 
אווי װעט שוין זיין פערשטענדליך, 
פאַרװאָס מען האט דעם מאַרק אַראָב. 
געפיהרט קיין זאַװאָדזיע. נישט חס 
ושלוֹם צולי אונמעגליך מאַכען, אז 
יודען זאָלען קאָנען זיך מע-נעמען מיט 
מסחר, ניין, מען האט עס געטהון צו. 
ליב דעם הויכען און שעהנעם װאָרט: 
אורבּאניסטיק, מעגען טאקי מענשען 
(לייען: יורען) אויסגעהן פאַר הונגער, 
ואס האט דאס אָבּער פאַר א בעדיי. 
טונג געגען אורבאניסטיק. 

דער מלאך המות איז שטענדיג גע. 
רעכט, ער געפונט שוין א תירוץ פאַר 
זיין מאָרדיטהאַט, אויך אין דעה פאַל 


בעקאַנטמאבוּנג. 


דערמיט ווערט בּעקאַנט געמאַכט, אַז אָנהויבּענדיג פון זוּנטאג כ"ג אלול 
וועלען פערדינגען װערען טעגליך אין דער קהלה קאַנצעלאַריע, אַלעע 10, פון 


4 נאכמ. בּיז 7 פארנאכט פלעצער פון רער שטאָרט- 
שוהל אויף די פאָרשטעהענרע ימים-נוראים. 


מערוואלטונג = 'וז'. קהלה 


| 
1 


בל הקודם זובה ! 
+ שוהל ,,אה5 יצקב 


מע אַלעע 4 


זענען דאָ צוּ פערדינגען פלעצער פאַר פרויען אוּן מענער עו 

דאַוונען די ימים:נוראים אוּן א גאנץ יאָהר. 
רעפלעקטאנטען קענען זיך װענדען פון זונטאג, דעם ‏ 5[יטען שערפיען אָן און וומיטער 
פון 4 גיז 5:30 נאכמיטאג אין אונזער שוהל. 


אין טשענסטאכאוו. 


די פערוואַלטונג. 


לשמוע אל הרנה ואל התפילה. 


דערמיט זענען מיר מודיע, אַו ווי אַלע יאהר, ווערען אויך היייאהר פערקויפט 


פלעצער פאַר פרויען צוּם דאַווענען 
אין די ימים-נוראים די גאַנצע ימים-טובים אוּן סליחות וי אויך א גאגץ יאהר 
אין לאקאל פון ביהמ"ו ו",, ית יצקביי קאטעדואלנא 10 
וואוּ עס וועלען דאַווענען בעריהמטע בעלי:תפילות. 
די פרויען, וואס ווילען דערהאַלטען זייערע פאריעהריגע פלעצער ווערען גע- 
בּעטען זיך מקדים צו זיין, כּרי זייערע פלעצער זאלען נישט פערקויפט ווערען. 


8. ס.: יעדען טאָג פון 4--10 אָװענד אַמטירט אַ מיטגליד פון ועד אין לאָקאל פון ביהמ"ד 
וועלנער פערקויפט פלעצער, וואס זענען גילטיג א גאנץ יאהר. 


לשמוע אל הדנה ואל התפלה. 
מיר מאכען בּעקאנט, או פון פרייטאג, דעם 27 ווזשעשען (כי אלול) ווערען פערדינגען 
פלעצער פאר מענער און פרויען צוּ דאוונען די ימים:נוראים מיט 


גוטע חשוּב'ע בעלי=תפלות 


אין די פעקוועהמע זאַלען פון האַנדווערקער- 
פעראיין, 1 אלעע 12 :א 


בּילעטען וענען צוּ בעקומען אין האַנדוערקער.לאָקאַל, 


גיז 9. צוּגענגליכע פרייוען. 


יעדען אָװענד פון 7 


חברת ,,תפארת בחורים". 


לשמוע אל הרנה ואל התפילה. 
שארל הקדושה": .,תהילים" 


מאכען בּעקאַנט, אז דאס מנין איז איבערגעטראָגען געװאָרען אין אַ גרויסען 


די גבאים פון 


בּעקוועמען לאָקאל אויף בערקא 


יאָסעלעוויטשא פ!. 


אויף די היי יאהריגע ימים נוראים וועלען דאווענען ערשקלפסיגע בעלי.תפילות. 
בילעטן פאר פרויען און מענעך שוין צו בּצקומען ביי ה' מיטעלמאַן, וואַרשאווער 6. 


בעמערקוּנג: 


,תהילים" אונז אונטערשטיצען כדי מיה זאלען קאנען אויסהאלטען דעם נײעם פרצכטיגען לאָקאַל. 


שולת ממקמוקההההההקההתההההקקהמתקותהקחחמהר מהטוהנתומקמההקההההההההההטו0נמהה ההות כהכורקעמה/בההטהתקוהטטההמהההההקנההטםממטנטקהסהטההההמהמקההההקהוכהנהקהקטממת2ן< חק הטרה הננטמת מ ה 


איו געפונען געווארען דאס ריכטיגע 
װאָרט, וואס בערעכסינט אלע מאָרד. 
מכשירים: אורבּאניסטיק... 
די היינטיגע שתדלנים 
מען האט אויך א סך גערעדט ווע. 
גען די שתרלנים, וועלכע דאַרפען 
געהן אין מיניסטעריום אָבּשוייען די 


גוירות און כּמעט אלע פראָווינצער 
דעלעגאטען האבען נאָכ'ן אבגעבען 
זייערע | קלאָנעדיגע איכה.בעריכטען 


פערענדיגט מיט א פערלאַנג, או די 
צענטראַלע זאָל זיך בּעמיהען, זאָל זיך 
משתדל זיין בּיי דער מאַכט אָבצושא. 
פען די אָדער יענע גוירה. 

זיי האבען אָבּער א טעות, די נאַי 
איווע פּראָװינצער דעלעגאַטען, זיל 
מיינען, או עס ווענדעט זיך נאָר, צי 
מען געהט זיך משתדל זיין און טאַמער 
געהט מען שוין יאָ, איז די זאַך ער- 
לעריגט. ניין, רבותי, די ראָל פון א 
היינטיגען שאדלן איז זעהר א ביטערע, 
ווארום, איהר פערשטעהט גדאַך, וול 
אנגענעהם עס איז, ווען איהר רעדט 
צו אַ װאַנט, אָרער צו אַועלכפ, וועלכפ 
האבּען וואַטע אין די אויערען, וועלכע 
לאַוען נישט צוּ קיין שום קלאַנג אָדער 
ווידערקול. 

די היינטיגע שתדלנים זענען אָדער 
גרויסע איבּערמענשען אָרער-משוגעים, 
ווארום, וופלכער נאָרמאַלער מענש, 
וואס האט אַ פּאַמיליע און וויל נאַך 
לעבען א פּאָר יאהר, שטעלט איין 
זיין געזונד און לפבען אין סכנה און 
וועצרט א שתדלן. 

גלויבּט מיר, איך קוּק אויף אונזערע 
שתדלנים, וועלפע לויפען בּיי יערער 
געלעגענהייפ אינטערווענירען און קאַן 
זיי נישט פערשטעהן. פון װאַנען נעמען 


זיך צוּ זיי אזויפיעל נערווען, אזוי. 
פּיעל געדולד, אָט ביל די היינטיגע 
שתדלנים. 


מיר װענדען זיך צו אלע געווצזענע חברה.לייט פון .ארץ הקדושה" און חברה 


איבערשיכטונג... 

די דעלעגאטען, איבערהויפט די 
פאָר-שטעהער פון דער צענטראלע זענען 
שארף ארויסגעטרעטען געגען די לאָזוּנג 
פון איבערשיכטונג: 

אַ געוויסער טייל פון דער יודישער 
געועלשאפט, איבערהויפט די טהוּער 
פון די הילפס - אינסטיטגציעס, ‏ וול 
,דושאִינט" און אנדערע כלל.טהוּער 
האלטען, אַז עס דאַרף פאָרקומען אַג'- 
איבערשיכטוּנג פון די יודישע מאַסען 
קליינהענדלער, פשוט גערעדט - אי. 
בערלאָזען דעם צוּבּראָכענעם סטראַגאַן 
פאר די נייע סוחרים און אליין זיך 
נעמען צו פּראָדוּקטיװער אַרבּײט. די 
קליינהענדלער - פאָרשטעהער האלטען 
אָבּער, אז דאס איז נישט קיין גע. 
זונדטע צרשיינונג, מען דאַרף נישט 
ענטלויפען פון שלאַכט פעלד, והשנית, 
זענען די קליינהענדלער אויך א פּאָזי. 
טיווער פראָדוקטיווער עלעמענט. אָרויס- 
געהענדיג פון אָט דעם לעצטען שטאנד- 
פונקט, בפקעמפען אונזערע קליינהענד- 


לער.גדולים די לאָזונג פון אומשיכ- 
טונג... 
דוד און גלית... 
דער קאַמף געגען אונז איז גישט 


קיין גלייכער, | עס קעמפט געגען דעם 
שוואכען יורעלע א גרויטער ריעז. אוך 
ריכטיג האט בעמערקט דער שליח פון 
דער צענטראַלע דיר. בערלינער: עס 
קעמפען צווישען ויך דוד און גלית. 
און נישט קוקענדיג דערויף, וואפ אלע 
זענען איפערצייגט, אז גלית וופט איינ- 
שליננען דעם קליינעם דוד, האט זיך 
אָבּער ארויסגעוויזען פּונקט פערקעהרש- 
דער קליינער שוואכער דוד האט גאר 
בעזיעגט דעם קאָלאָס גלית'ן זאָל מען 
דעריבּער אויך נישט פערלירען דעם 
מוט און האָפען, אז אויך דאס מאל 
ועט דוד ארויס דער זיגער, אַווי וי 
אין יענער מלחמה פון דוד און גלית... 


סמאָל 


פרייטאָג ד. 27 אויגוּסט 1937 


יוסף שאַיאַ, ריעו 


הלנו הם, או לצרנו? 


אָדער: ווער זענען זיי - די ,יאָי און ,ניין" זאָגער? 


די .יאַיזאָגער", צו וועלכער ריכטוּנג 
און פּאַרטיי זי זאַלצן נישט געהערען, 
אידענטיפיצירען זיך כמעט אלע, און 
אלע האמען מעהר.ווענינער איין.אונ: 
דעמזעלבען מאָטיוו און אוּרזאַך, וואס 
געוועגט זיי פאָזיסיוו זיך צו בעציהען 
צוּ דעם טיילוּנגס-פּלאַן, וואס בעצוועקט 
די שאַפונג פון א יורישער מלוכה. 
מאַנכש גיבען זיך אָפ א דץיוחשבון 
וועגען דעם קליינעם שטת, וואס מען 
סיילט טדען צוּ. נישט אינזעהענדיג 
אָבּער קיין צעסערען אויסוועג, וול 
עווענטועל דערויף צו בעשטעהן. מאַנ- 
כע ווידצר קלערען נישט קיין סך. זיי 
זענען אָווי בעגייסטערט פון דעם וואָרט 
.יודישע מלוכה", אַז זי" האלטען, אַו 
מען דאַרף נישט זאָגען יאָ, נאָר שרייען 
יאָ. יעדענפאַלס זענען קיין זייטיגע 
אַנדערע כיונות נישט פערהאן. 

דאַגעגען די .ניין-זאָגער* קען מען 
אָבצעהלען אַוש 4 ערליי, און יערעה 
פון זיי זאגט ,ניין" צוליעב אַנ'אַגדע. 
רען סעם און צוליעבּ אנדערע בוונות. 

די ערשטע קאַטעגאָריע נייןזאָגעו- 
דאס זענען איבערגפגעבענע ציונים 
מיט לייב און זעעלע, װעלכע האַלטען 
אַו מיט דעם וואס מען נועט אָבּוואַר- 
פען דעם צוטיילונגס פלאן וועט מען 
נאָר געווינען, | קיין שום קראַפט וועט 
נישט צוריקהאלטען אונזער אריינדרינ: 
גען, און אונזער שטופענווייזע עראָבע. 
רען פון ארץ.ישראל, און מיר וועלען 
סוף כל.סוף מוזען בעקומען, ווען נישט 
פון ביידע זייטען ירדן, איז וועניגס. 
טעגס גאַנץ ארץישראל פון דער וייט 


ירדן. 
די דאָזיגע ניין-זאָגעַר, ווען אפי?1 
זי זאלען בלייפען אין דער מינדער. 


הייט און דער צוטיילונגס.פלאן זאָל 
ווערען א פהּאַקט - וועט ;ייער געגענ: 
שטעלען זיך זיכער נישט בּרענגען קיין 
סאָרען די שאפונג פון א יודישע 
מלוכה, נאָר גרויס נוצצען. דאס קען 
נאָר האבען א פיסעל אָפּגעקיהלט דאס 
התפעלות מון די יאַ זאָגער, זיי זאָלען 
נישט כאַפען ווי א ווילדע מציאה. יי 
ואָלען וויסען, | אַז זיי מאַכען נישט 
אוא גליקליך געשעפט, און ואָלען זיך 
וואס שטארקער אויסרינגען פאַר בע. 
סערע און גינסטיגערע גרעניצען. 

די דאָויגע מאַקסימאַליטטען זענען 
א ברכה און זייער געגפנשטעלען זיך 
די יודישע מלוכה אין דער אָנגעביטע: 


נער פאָרם, איו א מתירה וואָס הייטט 
בנין. 

מיר טרעפען אָבּצר אָן אויף נאָך 
אַנדערע דריי קאַטצגאָריעס נון ניין- 


זאָגער, אָבער די האבּען גאַר אַג'אַנדעי 
רען אוגטערשלאק און גאָר אנדעוע 
בווגות, און זענען אויסען אונסעוצו. 
גראפען און צו צושטערצן דעם מלוכה- 
פּלאַן, אַו עס זאָל קיינמאל נישט אויפ' 
שטעהן קיין יודישער זעלבסטשטטנרי. 
גער שטאאט. 

די ערשטע װאָס האבצן זיך געַלַאָוט 
הערען מיט וייער גצגנצרשאפט צום 


וואָס געהעוט, 


מסתמא ווייסט ער זאָך, ואס ער 
טהוט... 


א געוויסער ה' ליבערמאן איז נע. 
בעך ,געשטראפט" געװאָרען מיט א 
גרזיס ‏ פעימצגען, צווישען וועלכע 
ס'געמונען זיך אויך עטליכע גרויסע 
הייזער וואס וענען צווואָרפען איבּער 
פערשידענע שטערט אין פוילען. אויך 
אונזער טשענסטאכאוו איז געבּענשט 


מיט א גרויס הויז אלעע 43, וועמענס 
מִיינענטימער עס אי דער אויבענ. 
דערמאנטער ה' ליבערמאן. 


דער ה' ל. האָלט אָפּעַר, אז כל. 
זמן מען לצבּט, מוז מען האַלטען אין 
איין גויען. אין דער אמת'ן איז עס 


נישט קיין עולה-א לעבעריגער מענש 
מוו שאַפּען, און דעריבער האט טאַקי 
דער ה' 9. בפשלאָסען נאֶך אויפצו- 
בויען א נייע געביידע. אייגענטליך 
האפען מיר גארנישט דאַגעגען, אדרבה, 
זאָלען יודען בויען, זאָלען מיר ווייזען, 
או נישט קוקענדיג אויף דער העצע, 
זואס מען פיהרט לעצטענס געגען אונז, 
שאַפען מיר דאָך און פערייכערען די 
שטערט פון פוילען. דאס וואס פער: 
דרוסט אָ אײף ה' ליבערמאן איז, 


מלוכהיפאַן, דאס זענען די ,יאהודים", 
די ,שונאים" און ,אריסטאָקראַטען* 
אונזערע. אויף וויפיעל די אראבער 
האבּען צום וויפילסטען מאָל ארויסגע. 
וויזען זייער דם.שונא'ריגע געגנערשאפט 
צום יודישען ישוב און אויפלעבונגס. 
געדאַנק, וועלכען זיי ווילען דערשטי. 
קען אין לוט און פייער - ,ראַטען" 
אלץ די דאָזיגע רודף.שלום'ניקעס %י. 
בער זיך אוועקזעצען, מיט די דאָזיגע- 
שטעבעדיגע און שפיציגק ווי פייצר. 
דיגע שפיזען - אראפער, ביי א רונ- 
דען טיש. 

די דאָזיגע , בעלי-יושר" ראַטען אויך 
ליבערשט צו שאפען אַ נייעם גלות- 
אראביען, אַז יודען זאלען זיך וואפ 
אמת, וואס מעהר בעזעצען אין אוץ. 
ישראל, אפילו אין עבר הירדן, אָבּער 
זי ואלען קיינמאָל הלילה נישט ביל. 
דען קיין מעהרהייט, און זאלען זיין 
אונטערוואָרפען דעם האהי - דעם אַראַ- 
בער. 

די דאָויגע ,אפוטרופסים" אונזערע, 
זיי האפען, אמת, א יודיש האַרץ, זיל 
זענען גאַנץ גוטע פילאגטראָפען און 
זענען גרייט מיט זייער געלד און הוי- 
כע שטעלונג צו העלפען די אומגליקלי. 
כע ברידער אין אלע גלות לענדער, 
אָבּער זייער גייסט איז א פערקנעכטע. 
טער און פערשקלאפטער; זיי זעצען די 
זעלבע מהיפית.יודעלעך, וואס זייערע 
זיירעס וענען געווען, נאר אין ווייסע 
הענדשקעס און שטייפע גאָרסען... וועה 
וואלט געװען צוּ אונזער רענעסאנס 
און עמאנציפאציע-בעוועגונג, ווען די סע. 
מיועליס, ווארבורג'ס, מאגנוסעס וכדומה 
זאלען זיין די רועה ישראל און אונזע. 
רע מנהיגים... 

אָט די דאָזיגע ניין זאָגער 
שעדליך און גצפעהרליך. 

אויפ'ן קאָנגרעס האט זיך געלאָוט 
הערען נאַך א ,ניין" פון גאָר אַנ'אַנ. 
דערען לאַגער, פון דעם ארץ.ישראל'. 
דיגען ,השומר הצעיר", וועלכער איז 
דער ראַדיקאלסטער פון ציוגיסטישען 
לינקען פליגפל. 

הע? די דאזיגע ,העלרען", וועלכע 
האבפן איינגעריסען וועלטצן, או פון 
שלום אָבּמאַך צווישען בּןגריון מיט 
שאַבּאָטינסקי'ן ואל חלילה נישט ווע. 
רען, - אָט די דאָויגע וענען מיטאַמאָל 
געװאָרען אועלכע ,פאַטריאָטען", אַז 
זי בעשטעהען נישט, פונקט ווי די 
רעוויויאָניסטען, אויף א קליינע מלופה? 
עס איז אלעמען געווען אַ גרויס 
חירוש. 

נאָר אָט האט זיך באלד ארויסגע. 
וויוען די אמת'ע מחשבה: זיי, די סאָצ. 
יאליטטישע ,מתקני העולם", קענען 
נישט בעשטעהן אויף א מלוכה, אַוֹ 
יזוען זאלען הערשען איבער אראבער. 
זיל האַלטען פין א בי.נאציאָנאליסטען 
שטאאט, כאטש וי אראבער, וועלכע 
האבּען גאַנץ גענוג זייערע אייגענע 
לענדער, ווילען דוקא בעהערשפען און 


וואָס געזעהן 


וואס ער האט אינגאנצען פערגעספן, 
או עס זענען דאָ אין טשענסטאכאוו 
יורישע בּעלי מלאכות, וועלכע דאַרפען 
אויך לעבען פון וייער ארפייט. 

צוּ אונז אין רעדאקציע האבען זיך 
געװאָנדען פאָרשטעהער פון די יורישע 
צעכען און זיך פעקלאָגט אויפץ ה' 
ליבערמאן, באשר ער האט איגנאָרירט 
די יווישע ארבייט ביים בויען זיין ניי 
גרויס הויז, און דערביי האבען זיי אונז 
עיקלערט אזוי: עס איו דאָך אויסגע. 
שלאָסען, אז א יודישער בעל מלאכה 
זאָל אין דער היינטיגער צייט בּעקו. 
מען ארבייט אין א קריסטליכער אונ. 
טערנעהמונג, זענען דאָך די יודישע 
בעלי מלאכות נאָר אנגעוויוען אויף 
יודישע אונטערנעהמונגען, און אוב 
די יודישע בּעלי.בתים וועלקן אויך 
בּאַיקאָטירען די יודישע ארבייט, קומט 
דאָך אויס, אז די יודישע האַנדװער. 
קער זאָלען שטאַרבּען פון הונגער. 

- װאָלט כאָטש דער ה' ליבּערמאן- 
זאגט א צװייטער בּעל מלאכה-זיך 
בעמיהט געוואויר צוּ וועיפן, וויפיעל 
די ארבייט דאַרף קאָסטען בּיי א יורי. 
שען הטנדווערקער, אָבְּעַר אפילו דאס 


זענען 
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האלטען אונטער 
פון ארץ ישראל. 

די דאויגע ,וצדקתך.פאָציאליסטען" 
אונזערע, מיט זייער איבערטויבענעם 
,יושר", וואס מען זעהט עס נישט ביי 
קיין שום געזונד פאָלק, בּכ77 אין דער 


זייער יאך די יודען 


היינטיגער ‏ וועלט פון ,כל דאלים 
גבר" - איו א קרענקליכע גלות'דיגע 
צרשיינונג. 


זייער ניין.זאגען איו אויך שעדליך 
און געפעהרליך. 

יעצט הערט זיך װידער א הייזע- 
ריגער, אַ פייערישפּייעגדיגער ניין און 
ניין פון גאָר אַנ'אַנדערע ריכטונג-פון 
א טייל פרימאַקעס אונזערע אויף דער 
כנסיה הגדולה אין מאַריענבּאַה. 

פאַרװאָס קאָכען זיי זיך אווי שטארק? 
איז זיי אויך דער אנגעבּאָטענער 
מלוכה-שטח צו קליין? ווילען זיי צויך 
דוקא א גרויס ארץ:ישראל אין אוּנזעפרע 
היסטאָרישע גרעניצען--דעריבער שרייען 
זיי פון וועהטאג און הייליגען גרימ: 
צאָרן און וואַרפען, | מיט נאָציאָנאַלנן 
שטאָלץ, צוריק דאס צוּריקגעװאָרפענצ 


ביינדעל ו 
אַהיניין! נישט דאס! אין די אָי 
זיגע גאָטס קאָזאַקען צרענט א טייוו. 


לאָניש פייער פון קנאה און אייפער. 
זוכט צוּ דער פערהאַסטער ציוניסטי. 
שער אָרגאַניואַציצ, הלמאי די מאָנדאָ. 
טאָר מאַכט אונטערהאַנדעלט גאָר מיט 
איהר, און זיי, דאס אויבערשטע פון 
שטייסעל, דאס ,אמת'ע יודישע פאלק" 
ווערט אינגאנצען איגנאָרירש. | א פאַ- 
נאטיש.פערביסענער, א ,סיטרא-אחרא". 


דיגער איז זייער ניין זאגען; א גיפי 
טיגע נקמח פון ,תמות נפשי עם 
פלשתים", מיר נישט-און דיר נישט. 


זאַל ליבער בלייבען אונטער'ן אַראַבּי 
שען יאָך, נאָר נישס קיין יודישע 
מלוכה, נאָר נישט אונטער די מאַפט 
פון די ,פּוֹשעים"... 

זיי, די פינסטערע פאַנאַטיקער, וואס 
נאָר זייער פערטרעגטע געגנערשאַפט 
און פערגרעכערישע אונטערגראָבּוּנג, 
האבּען מיר צוּ פערדאַנקען דאס, וואס 
אונזער פאָויציע איז אזוי שװאַך, אז 
ס'האַלט בּיים צוטיילען אונז א פחות 
מפוית,--האבען נאָך רי העזה צוּ זיין 
די רוכב בערבות, די דעהזאָנער אי. 
בער ארץ.ישהאל, פערמעסטענדיג אונ. 
טערצוּגראָבּען ‏ די אױטאָריטעט פון 
דער ציונ. אָרגאַניואַציע-די יווישע 
מלוכה אונטערוועגט. 

לדער האס דער יורישער אוים. 
ריכטינונגס.געדאַנק נישט נאָר אויסער. 
ליכצע, נאַר א סך אינערליכע שוצאים, 
די אלע מינים עורבים וזרזירים, וואס 
זענען בערילט צוּ דעם צוועק צוזא- 
מענצוקלאַפען די קעם.. 

אָבּער די אלע צוושמענגענומען ווצ- 
לען ווייניג האס בעצוועקעפן, ווייל 
דאס מאָלק איוֹ געגען זיי, וויל דער 
געזונדער נאַציאָנאַלער אינסטינקט איז 
געגען זיי. 

יאָ, געבענשט זאָלען זיין די ניין. 
זאגער, די אמת'ע, די עהרליכע, ךל 
אויפרוכטיגצ, וואס זענען אויסען די 
טובה פון יורישען לאַנ7, די טובה פון 
יורישען פאָלק און פון דער יודישער 
מלוּכה. 
ותה men‏ 
איז איהם אינגאַנצען גישט איינגעי 
פּאַלען און דאס איז טאַקי פערדריסליך, 
װאס אַ יוד זאָל אין דער היינטיגער 
צייט נישט טראַכטען, ואָל גישט האבּען 
קיין פערשטענדניס פאַר די נויטען פון 
די יודישצ פאָלקסימאַסען, וועלכע ונע: 
רען פערדרענגט, וועלכע מען וויל 
עיקר מן השורש זיין. אזא יוד ווי עס 
איז ה' ליבערמאן און די אלע אנדערע, 
ווי זיי הייסצן דאָרט, בּעגעהן דעריבער 
א פערברעכען געגען 5לל ישראל. 

- ניין שרייט אויס אַנ'אַנדערער 
האַנדװערקער, - מיט אוגזערע יורען 
איז נישט צוּ מאַכען. ויי וענען טויב 
צוּ די הילפס.געשרייען פון זייערע 
ברידער, זיי טראַפטען נאָר וועגען זיך, 
וועגען זייערע אייגענע קעשענעס און 
דאס, וואס טהוט זיך אַרוּם ויי, זעהען 
זיי נישט און ווילפן נישט :עהן. און 
קוּמט צו אַואַ הי ליבערמאן אָדער צוּ 
אַנ'אָנדערען, װעלכער טהוט דאס זעל. 
בּע, וועלפן זיל אייך אָנקוּקען וי ווי?- 
דע בּרוּאים, וואס הייסט דאס-איהר 
קומט אַואַ איינעם, װעלכער האט א 
גרויס פערמעגען, אויפמעוקזאַס מאַ- 
כען, אז ער טהוט שלא פהוגן, דאס 
איז פשוט א חוצפה פון אייך, אַזאַ 
איינער, וואס ער טהוט, איז ריכטיג, 
ויל מסתמא ווייסט ער דאֶך, וואס 


די יודען אין אוּנגאַרן 


(איינדרוקען פון א רייזע) 


אַ זונטאג איז דאס געווען. צוּם מי. 
טאָג.טיש בין איך געווען געלאַדען צוּ 
מיינעם אַ פויינד, א יוד, א די"סש. 
אונגאַרישען ושוּײנאַליסט. ער וואוינט 
אויסער דער שטאַדט, אין איינעם מון 
די ניי אויפגעבּויכע געגענדנן פון בו. 
דצפּעשט. זיין וואועוּנג - א ווילע. 
דורך די פענסטער פון אונוער צימער 
האפען מיר פאַר זיך געהאַט אַ שעהנע 
פריהלינגס פּאַנאָראַמע: גרין בּטװאַקסענע 
בערג און פללוער. אין צימעה איז 
געווען א ו:ה'גע שון געמיטליכע שטי- 
מוּנג. א שלום.יבית.שטימונג. מיר וענען 
געזעסען און געשמועסט: די בּעל.הבית'. 
מע, מיין פריינר'ס פרוי, | מיין פריינד 
און איך. די טעמע פון געשפרעך איז- 
דאט אונגאַרישע יוּדענטוּם. 

די בּעל.הבית'טע, ווי איך האב גע. 
קענט פעסטשטעלען, האט זעהר א 
קליינעם בצגריף פון יויישקייט, און 
פון יודענטום איו זי גאַנץ ווייט. 

זי איז דערצויגצן געוואָרען אין אַ 
יודיש.אוּגגאַרישער אַסימילירטער סביבה 
און דאָך פיהלט זי שטאַרק איהר יוּריש. 
קייט. זי פערמאָגט דאָס, וואס מען 
רופט אֶן, אַ יודיש האַרץ. 

און אָט דערצעה?ט זי: 

איהרער א בעקאַנטער, אַנ'עלטערער 
יור, האט זיך געלאָוט שמדן אויף דער 
עלטער, גאָר נאהנט פאר'ן טויט. זי 


דערצעה%ט דעם דאָזיגען פאַקט מיט 
פערדרוּס, איך װאָלט אפילוּ געזאָגט: 
מיט פערבּיטערטקייט. סטייטש, זיך 


קענען שמד'ן אויף דער עלטער! 

און בּעהאַנדלענדיג דעם דאָזיגען 
פּאַל, האָטוי צום פוף צוגקגעבען: 

- איך פערשטעה אַואַ האַנדלוּנג, 
ווען מען שמר'ט זיך אין דער יוגענד, 
ווען מען האָט נאך צו פעוּזאָרגען 
קלייגע קינדער... 

און דאס איז די מיינונג פון איינער 
פון די בּעסערע טעכטער פון אוּנגאַרי. 
שען יוּדענטוּם. גאָר א סך יוּדישע 
טעכטער געפיגען אפילו נישט פאר 
נויטיג צו טעראורטיי"ען אַזאַ פאַל פון 
שמד'ן ויך אויף וי עלטערע יאָהרען. 
זיי ,פערשטעהען" אַזאַ האַנדלונג ביל 
יעדען עלטער, ביי אלע לעבענס.-צ". 
טען, צי מצן הצט, צי מען האט נישט 
קליינע קינדפר צוּ פערזאָרגען. 

זעהר פּאָפּּלער איו דאָ געווען די 
לאָזוּנג פון שמד'ן זיך, פון ענטלויפען 
שין יורענטוּם, | גלייך נאֶך דער מפלה 
פין דער קאָמוּניסטישער איבּערקעהרק. 
ניש, נאַך בּצלאַ קינ'ס מפלה. דאַן איז 
אויסנעואַקסען די שמד בעווטגונג צר 
אנ'אמת'ער מנפה. זיידעס מיט אייניק 
לעך האָבּען זיך צוּזשַמען געלאָזט מיה. 
רען צום אַלטאַר פון דער אמונה, וועל. 
כע האט זיי פערזיכערט אַ זיכעוען 
מאָרגען. גאַנצע יודישע פאמיליעס האַי 
בען זיך גנלאזט אויסשמו'ן, די סמע. 
טענע פון אוּנגאַרישען יודענטום, די 


רייכסטע און אינטעליגפנטסטע פאַמיל. 
זענפן זיי ענטלאָפען צוּם 
ענטלאַטען 
זיי האבען 


יפס - אַלַעַ 
לאַנער פון די שטאַרקע, 
פון דעם ,פאָלקס צאָרן". 


ער טהוט... 

זאָל עס זיין א מוסר-השפכל: 

א סך מאָל האט מען שויץ אויפ. 
מערקזאַם געמאַכט, אז קויהלען איז 
אַמבּעסטען צו קויפען אײן די קויהלען. 
סקלאַדעס, ווייל אמת עס קאָסט טאַקי 
אַנ'ערך 20 גראָשען טייצרער אויף די 
קארץ, דערפאַר אַבּער איז מען זיכער 
מיט א גוּטער װאָג, װאָס מען קאַן ביל 
די אַיוּמפאָהרענדע וועגעלעך נישט 
האבּען. פערקעהרט, מען מיינט, אז 
מען כאַפּט א מציאה און פאַקטיש 
ווערט מען אָצּגענאַרט. 

או דאס איז אזוי, 
גען א פאַקט: 

אויף פילסודסקי 25 געפונט זיך א 
קויהלען.סקלאַד, טראָץ דעם האט א 
יודישער איינוואוינער פון פילסודסקי 
3 געקויפט א האַלפע קערץ קויהלען 
ביל אַ דוּרכפאָהוענד וופגעלע, שטעחט 
אזוי דער סקלאָדניק און קוקט צו, וןל 
אזוי עס ווערען אנגעוואויגען די קויה- 
לען און בעמערקט, אז דער וועגעלע. 
אינהאַבּער מאכט דאָרט בּיי דער װאָג 
א קיפקעל-מינקעל, פערדריסט עס דעם 
יודישען קויהלען-הענדלער און שרייבט 
אַריין א בריוועל צוּ דעם יודען אזול 
און אזוי, ווייס, אז מען האָט דיך אָבּ- 
גטנאַרט אויף דער וואו, וועז דער 


וועל איך בּרענ. 


נישט געװאָלט טראָגען די 
וואָרטליכקייט פאר זייער 
גענאָסע" בּעלאַ קון. 

און אָט האַט איהר א פּאַר ציפערען 
פון דער דאָזיגער ערשייגונג: 

פון יאהר 1919 בּיז'ן יאהר 1924 האָ- 
בּען זיך אין אוּנגאַרן אויסגעשמד'ט 
8 יודען. פון זיי 6200 מענער און 
איפער 5800 מרויען. אין בודאַפעשט 
אַליין האבּען זיך אין פערלויף פון 10 
יאהר אויסגעשמד'ט קרוב 7 טויוענד 
יודען. 

און מיינט נישט, או איצט שמר'ט 
מען זיך שוין נישט. היטלער'ס לעקציע 
איז אהער נישט דערגאַנגען. פאר דעם 
לעצטען יאהר אליין זענען דאָ פער. 
צייכעגט געװאָרען 1200 אַזעלכע פאַלען. 
מען טהוּט דאָס, אַפילוּ ווען מען האט 
נישט גלייך פון דעם קיין נוּצען. מען 
לעבּט מיט :דער צוּקוּנפט - און אין 


פּעראַנטי 
,גלויבּענס. 


דער צוקוּנפט - מיינען ז" - וועט 
דאס צינוּץ קומען. 
אנ'אייגענאַרטיגען ווּדישען קיבוץ 


פערמאנט אונגאַרן, איהר האט דאָ אלע 
סאָרטען יודען, אזו ווי אין דער גאַנ. 
צער וועלט: איהר האט דאָ אַרטאָדאָק. 
סען, סתם יודען, אָסימילאַטאָרען, און 
איהר האט דאָ אויך - װי איך האג 
שוין פריהער געואגט - א גרויסע צאהל 
משומדים. דאַכט זיך, ווי אין דער 
גאַנצער וועלט. אָבּער גיין, זיי זענען 
נישט די זעלבּיגע ווי אומעטום. 

נעמט די יוריש-אוּנגאַרישע אַסימי. 
לאַטאָרען: אויסערליך - אסימילירט גיז 
גאָר. אַמימילאַטאָרען ווי אין דער גאָנ- 
צער וועלט. זיי האבען שוין לאַנג אי. 
בּערגעריסען די פעדים, וואס פעראיל. 


ניגען זיי מיט'ן יודישען פלל. זייערע 
,שטאַטסיגענאָסע;* געפיגען זיך נאָר 
אין די גרעניצפן פון אוּנגאַרן. זייער 
מוּטער.שפּראַך איו אונגאַריש, זי"ער 
קולטור -- די אונגאַרישע. זיי האגּען 
קיין אהנוּנג נישט פון דעם, וואס עס 
קוּמם פאר אין דער יודישער וועלט, 


די אַלגעמיין.יודישע ליירען וענען גישט 
זייערע ליירען. אֲבּער שטעהענדיג שוין 
מיט איין פוּס אין דער קירכע, גיים 
אַלטאַר צו שמד'ן זיך, רייסען זיי זיך 
דערוויי? ארום וועגען אַנ'אויסדרוּק אין 
דעם רעפאָרמירטען סידור, צי דאַרף 
דאָרט אווי שטעהן אָדער אַנדערש, 
אָדעױֹ זיי רייסען זיך אַרוּם וועגען דעם 
ווי אזוי צוּ פערשענערען דעם ,גאָטעס. 
דינסט", דעם טעמפעל. 

עַואַ ,פרוּמקייט" ווי אין דעם אַסי- 
מילאַטאָרישען טעמפעל האב איך אַגי 
דערשוואוּ נישט געפונען. 

אַ פרייסאָנ צו נאַכט בּין איך אין בוּי 
דאַפעשטס ארומגעגאַנגען איבּער אייניגע 
אַסימילאַטאַרישע אָרער - ווי זי" היי. 


סען +אָ - .נעאָלאָגישע" טעמגפלען. 
אומעטוּם איז געװען פול. אפילו די 
ווייבעריש/ אָבּטיילוּנג פון דעם אַסי. 


מילאַטאָרישען טעמפעל איז געווען פוּ? 
געפּאַקט מיט יונגע עלעגאַגטע דאַמען, 
וועלכע זענען געקומען צום .גאָטעס. 
דינסט" - און ס'איז געווען א געװענ. 


יוד האט דערהאַלטען דאס ברוועל, 
האט ער געמאכט בּיטערע פאָרוואוּרפען 
דעם משות (די קויהלען האט געקויפט 
די דינסט) און איהר געוויזען דאס 
קוויטעל, דאס משרת איז געווארען 
אויפגערעגט און איז אַרױסגעלאָפען 
צוּס וועגעלע.אינהאַבער און איהם 
דערצעהלט וועגען דעם בּויװעל, האט 


דער לעצטער פערשטאַנען, אז דאס 
איז דעם יודענס ארבייט, איז ער 
אָריין צוּ איהם און געדראָהש, אז ער 


װעט איהם הרג'ענען. 

דערווייל ווייזט זיך ארויס, או דער. 
זעלבפר פון וועגעלע קויהלען.סוֹחר 
הייסט ווארטאטש און ווי די יודען פון 
דער װארשאװער גאַס דערצעהלען, 
האט דער זעלבער געזאָלט אָנפיהרען 
מיט'ן אויסהאַקען די שויבען בעת די 
יוני-אונרוהען אין אוגזער שטארט, און 
בעת דער קריסטליכער קויהלען סוחר 
האט זיך געקריגט מיט'ן יודישען קויה: 
לען.סקלאַדניק, האט ער טאקי גע. 
דראהט, אז ער וועט זיך שוין נישט 
בעגנוגענען מיט האַקען שויבען, נאָר 
ער וועט אלע יודען אויס'חרג'ענען., 

אָפּער נישט דאס בין איך אייך אוי- 
סען צו דערצפהלען. איך האָג גאַר 
געװאָלט ביי רער געלעגענהייט נאָכ- 
אַמאַל און נאכאַמאל פעסטסשטעלען, אז 


פרייטאג ך, 27 אויגוסט 1937 


ו ב = 


ליכער פרייטאָג-צוּנאַכט. | דער אַפּצר. 
קאַנטאָר האָט אפילו נישט געזינגען. 

אָרער נעמט די אוּנגאַרישע משומדים. 

אין אלע אנדערע לענדער, ווען א 
יוד שמד'ט זיך, רייסט ער איבער 
אלע זיינע בעציהונגען מיט זיינע פרי. 
הערדיגע ,לעבענס.גענאָסען". ער דער- 
ווייטערט זיך פון זיי, ער זוכט וול 
אַזוי איינצוקויפען זיך אין דער גויאי- 
שער סביבה, און ער ווערט , פויפסטלי. 
כער ווי דער פויפסט". דאָ איז עס 
אָכּער נישט אווי. א משומד האלט דאָ 
ווייטער אונטער וײינע בעציהונגען מיט 
דער פריהערדיגער סביבה און הויפט. 
זעכליך ווערען איהם טייער טאַקע 
משומדים, ער וועט | אוועקגעבען די 
נשמה פאר אַנ'אָנדערן משומד... איז 
ער א סוחר אדער פאכּריקאַנט, וועט 
ער צוּ זיך אין די געשעפטצן דוקא 
ארייננעמען משוּמדים און נישט קיין 
אמת'ע קריסטען. ער װועט אפילו די 
משומדים צאַהלען טייערער ווי אנדערע, 
אָבּער נאָר צוּ זיין צווישען ,א". 
גענע"... 

די אינערליכע צעריסענקייט און 
פונאַנדערטיילונג ביים אונגאַרישען יו. 
דענטוּם האט זיך אָנגעהויבען נאָכרעם 
ווי די אונגאַרישע יודען האבען אין 
פויריגען יאהרהונדערט בעקומען גלייכ. 
בּערעכטיגוּנג. די רעגירונג האט דאן 
גערופען אַ יודישען קאָנגרעס מיט דער 
כוונה, אז יודען אליין זאלען אָרדנען 
זייער איגערליך לעבּען. 

דער קאָנגרעס איז פאָרגעקומען אין 
יאהר 1868. עס וענען דאַן געקומען 
0 דעלעגירטע. לאַננ האט געוויערט 
דער קאָנגרעס און אויף איהם זענען 
בעהאַנדעלט געווארפן די אינערליכע 
אנגעלעגענהייטען פון אונגארישען יו. 
דענטוּם. 

דער גרעסטער טייל פון קאָנגרעס 
איז בּעשטאַנפן פון ,פאָרטגעשריטענע* 
יודען און זיי, די ,פאָרטגעשרימענע", 
האגען בעשלאַסען אַלס דאנקבארקייט 
פאר דער רעגירונג, וואס האט זיי גע: 
געבּען גלייכבּערעבטיגונג, אגועקצושענ. 
קען דער רעגירונג אַ בּיסעל פון זייער 
יורישקייט... 

אויף דעם דאָזיגען קאָנגרעס האט די 
מערהייט אָנגענומען אַ בעשלוס צוּ רע- 
פאָרמירען דאס יודענשוּם, איינפיהרצן 
נייע ,נאַטעסדינסטען", ארומשניידען 
דעם סידור, מערקירצען דעם טלית, 
מיט איין וואָדט, א בּיסעל ,רעדוצירען" 
דאס יודישקייט... האט זיך דאן אָנגע. 
הויבען א קאמף אין אונגארישען ין. 
דענטום. 

די אמת'ע פרומע האבצן געמאבט 
אַ גרויס געוואלד. | זיל ווילעפן בּלייבען 
יורען. אלס צייכען פון פראָטעסט האָ. 
צען די פרומע דעלעגאטטן פערלאָזען 
דעם קאָנגרעס און האבען אָנגעהויבּען 
קעמפען געגען די אפיקורסים. 

דער קאַמף האט זיך צצפלאקערט 
און דאס אונגאַרישע יודענטום איז 
צעריסען געווארען אויף צוויי לאַגעי 
רען, אויף אָרטאָראָקסען און רעפאָר. 
מאַטאָרען, װעלכע האבען בּעקומען 
דעם נאָמען ,נעאָלאָגען". דער קאַמף 
צווישען די ביירע גרוּפען האט זיך 
געפיהרט צעהנרליגער יאהרען און צום 
א טעות האבען ‏ די יעניגע, וועלכפ 
טראַכטען, אז יי די וועגעלעך קויה. 
לען כאַפען זיי א מציאה. זאָלען זיי 
איינמאֶל פּאַר אַלע כאָל ויסען, אז 
לאידי, וואס זיי זענען דערמיט מקפה 
פרנסה די סקלאַדניקצס, וועלכע האנ 


דלען מיט קויה?ען, ווערפן זיי נאָך 
אָבּגענאַרט אויף דער װאָג, אזוי אז 
אַנשטאַט זיך איינצוברענגען, ברענגען 


זיי זיך גאָר אויס, זאָל דער אויבענ. 
דערמאנטצר פאַקט זיין א מוּסר-השפל... 
מען ניכטערט " אויס 

דער גיפט, ווּעלכפן די ענדצקעס 
האבּען פערשפרייט אין די קליינע 
שטעדטלעך, האט אריינגעדרינגען אין 
די פשוט'ע פאָלקסימאַסען, אזוי אז 
די אלע, וועלכע האבען שטענדיג צוי 
זאַמענגעלעבּט מיט די יודען, האבּען 
אָנגעהויבען גאנץ אנרערש צוּ קוקען 
אויף זיי--פלוּצים וענען זיי געווארען 
שונאים, איינציגווייז אָבְּער הויבּפן זיי 
זיך אָן אויסצוניכטערען און זעהן, אז 
מען האט זיי נאָר פער'שיכור'ט. 

איך וועל ברענגען 2 קליינע פּאַקטען 
פון אונזער בפקאנטען טרוּסקאָלאַפ: 

דער אנטיסעמיטיזם אין טרוּסקאָלאַס 
האט אויך דערגרייכט ביז צוּ דער 
גאספאדיניע פון אָרטיגען גלה. ביי יע. 
דער געלעגענהייט האט זי געפרעריגט 


“ae‏ "ףח paws‏ מייו'ר"ית ףול9רפלף שורה 
A‏ : פויל-ים ו ז 


סוף איז ער ששיל געווארען, אָבּער די 


צעריסענקייט איז געבליבען. 

און צוויי בעוונדערע וועלטען שטע. 
לען פאָר מיט זיך די דאָזיגע צוויי 
גרופען זיי האבען אייגטנע קהלות, 
ביירע אנערקענטע פון דער רעגירונג. 
וי לעבען דאָ וול צון" בעזונדערע 
פעלקער. זעלטען ווען מ'איז זיך משדך 
צווישען זיך. מען איו פרעמד איינע 
צוּ די אנדערע. פערהצֿן אַנ'אָרטאָראָק. 
סישער שותט און א ,נעאָלאַנישער" 
שוחט, אפילו מצה פאקט מען אין 
בצזונדערע בּצקערייען, אפילו אייגע- 
נע קראַנקען.הייוער פגרמאָגען זיי און 
8:'אָרטאָדאָקס וונט נישט ליגען נאָך 
0 יאהר לעבּען א ,נעאָלַג"-מווען 


זיי אוך האבען בעזונדערע בּית. 
עולמ'ס. 
פון דעם קאָמף צווישען די ,נעאָ. 


לאָנען" און די אָרטאָראַקסען הצט מיט 
דער צייט אַרױסגעשפּראָט נאָך א 
דריטע יורישע גרופע, וואס טראָגט 
דעם נאמען: ,סטאַטוס קװאָאַנטע". 

די ריכטונגען פון די ערשטע צוול 
גרופען זענען בעקאנט: פרום, נישט 
פרום. די ,סטאטוט קװאַאַנטע".יורען 
זענען גישט פליישיג און וישט מילכיג, 
נישט שטאַרק פרום און נישט קיץן 
נרויסע אפיקורסים. די דאָזיגע הא5. 
טען שטטרק-ווי זי זאגען -מון ,שלחן 
ערוך"--דאס וואס שטעהט מפורש אין 
שלחן ערוך, אז מ'טאָר נישט טהון- 
דאס טהון זיי נישט, אָבּער דאס, וואס 
עס שםעהט נישט אפורש אין שלחן 
ערוך-דאס טהון זיל אלץ... 

מ'רערצעהלט אַנ'אַנעקדאָט ואס כאַ. 
ראַקטעויזירט די ,סטאַטוס קװאאַנטצע". 
יודען: 

א יוד איד אַמאֶל געקומען יים פפור 
אָװענד נאָך ,5" נדרי" פון שוהל 
אַהיים אין שטוב ביי זיך, האט ער 
געפונען זיינע אוויי זוהן, ווי זיי זע: 
נען געזעסען און געשפּיעלט געשמאַק 
אין קאָרטען. דער טאַטע האט גע.- 
מאכט א געװאַלד: סטייטש, גויים, וול 
שפיע"ט מען עס יום כפור אין קאָרטען? 

אויף דעם האפען איהם די זיהן 


| געענטפערט: 


- וואוּ שטעהט רען עס געשריבען 
אין ,שלחן ערוך", או מ'טאָר נישט 
שפילען יום כּפור אין קאָרטען{?... 

אָט איוי האפען מיר דרייערליי מי- 
נים יורען אין אונגאַין. 


ח. ו-%. 
פאַרכעריי שו בעמישע 
ווננשעריי 
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(געגענאיבער,דעט געוועלבּ 

פון דער קאַפּעלושארניע\ 
קדאַנענס ווערען געוואַשטן מיט דויער. 

האַפטען שפיגעל-גלאָנץ 
סטעציאַליסעט: 
1 אויפפרישען (פארבען) לעדפרנע קורטקעס, 
2) פאַרבּען לויט מוסטערן, 
) דעטאשירען (ארויסנעמפן פלעקען אָהן וואשען 
אויפ'ן אָרט), 

4) כעמיש רײניגעןאוּן פאַסאָנירען ‏ קאפעלושן, 
Coca arse‏ | 
יודישער פערדאָרבענקייט אז"וו. מאַכט 
זיך א מעשה, עס בועכט אויס א פ"" 
ער און דאס דוקא אין א קריסטליכער 
געגענד, האבען זיך כּמעט אלע יורען 
פון שטעדטיל געוואָרפען ראַָטעווען און 
א סך פון זי האבּען דאס געטהון מיט 
אמת'ער מסירות נפש. זאַגעגען האט 
געטראַפען, או א סך נישטייודען הא. 
בען ביי דער שרפה געװאָלט רייך 
ווערען... דאס האט געמאכט אַזאַ אייני 
דרוק, או די עלטערע פויערים און 
בתוכם אונזער גאָספאָדיניע האבען 
הויך ארויסגעזאָגט זייער מיינוּנג, | אז 
דאס וואס מען פרעדיגט, אז יודען 
זענפן א נירריגע ראַסע, או זי האבּען 
נאָר אין זינען געלד, או זיל זענען 
שווינרלער, איז א העסליכער ליגענד, 
ווארום אָט ביי דער שרפה, וואס האט 
געדאַרפט דער קריסטליכער בעפעל. 
קערונג, האבען יודען געראַטעוופט, 
אינדערצייט ווען די נישט:יודען האבען 
גאָר עפּעס אַנדערש אין זינען געהאַט. 
בּאַלד האבּען זיי זיך אויך דערמאנט, 
אז ווען עס האבען געברענט יודישע 
הייזער, ווי אזוי די נישט.יודען האבען 
זיך דאַן דערצוּ בּעעויגען. קוּרץ, א 
דאַנק דער שרפה האט זיך די בעצי. 
הונג פון די פויערים צוּ די טרוּסקאַ- 
לאַסער יודצן געענדערט צוּם גוטען. 


eaangywn =reanrg > 


,סשענסטאָכאָװער צייטוּנג" נר, 38 


אין דער קינדער-מלוכה 


אויף די האַלב-אוּן גאַנץ-קאָלאָניעס פון , טאָז" 
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מען יאָגט זיי ארויס פון גן:עדן... 
דער שרייבער פון די שורוֹת איז 

געווען אויף די האַלבּיקאָלאָניעס פון 
,טאָז", בעת זיי האבּען זיך אָנגעהוי. 
בּען, געזעהן דעם קינדער-מאַטעריא?, 
זייציע אויסגעצעהרטע בּלאַסע פנימ'- 
לעך בּעמערקט דאס חילדקייט, דאס 
נישט.צרצויגענקייט פון די דאָזיגע קינ: 
דער. דאַן בין איך אויך געװען בעת 


דער שליסונג, און איך זאָג אָפֿען, 
אָהן שום פראַוע, או איך האָבּ די 
קינדער נישט דעיקענט, שטעכעדיגע 


דערנער זענען פערװאַנדעלט געווארען 
אין שמעקענדע רויזען אױסגעבּלאַסטע, 
אויסנעצויגענע מלאן.המות פנימ'ער זעי 
נען רונדיג גצווארען און די אויסגע. 
לאָשענע אויגעלעך האבען בעקומען 
לעבּען מיט אזוי פיעל חן, אז דאס 
האַרץ האט זיך געפרייט און געגרויסט. 

דערביי האט אָבְּעַר א נאָגענדע 
בענק"אַפט געפייניגט און געמאָנט, זא- 
בענדי: אוו 

אמת, דער ,טאָז" האט מיט זיין 
איינאָרדנען זי קאָלאָניטס ממש בע. 
וויזען ואונדער, בּיז 1200 אָרימע יו. 
דישע קינדערלעך פון אונזער פּאָװיאַט 
האפען אין משך מון א גאנצען חורש 
פערברענגט אין קינדצרגן.עדן, גענע. 
סען פיינע זאַטע מאכלים, זיך געשפיעלט 


און גצטאַנצט, צוגענומען אויף דער 
װאָג, פערגפסען וועגען גויט עלענד 
און די אלע צוות, ואס די יודישע 


קינדער קומט אויס צוּ ליידען, זיי הא- 
בען ויך אויך אין משך פון דער צייט 
או סגעלערנט צוּ זיין ריין, דיסציפלי. 
נירט, צוּ האבען דרך ארץ-וואט וועט 
אָבּער זיין מאָרגען, מאָרגצן, ווען זי 
װוצֿלען שוין נישט קומען אויף דער 
קאָלאָניע, נאָר צוּריק פערברענגען אין 
זייערע קלאָגעדיגע היימען, ואו זיל 
וועלען ווירפר מוזען װאַרטען א גאנ. 
צען טאג אויפץ אָרימען שטיקעל 
ברויט (אויך דאס שטיקעל טרוקען 
ברויט איז ביי מאַנכע קינדצר א לוּק- 
סוּס), דאַן וועלען זיי ווידער אַריינ. 
פאַלען אין שמוּץ און ווילדקייט. צי 
וועס דען די קאָלאָניע, אין וופלכער 
זי האבפן פערבּראַכט, נישט גורם זיין, 
או די קינדער זאָלען נאָךְ מעהר פיה. 
לען זייער עלענד. און נויט, ווארום 
איידע" ויי וענען געקומען אויף דער 
קאָלאָניע, האבּען זיי נישט געוואוסט, 
אז ס'איז פערהאַנען עפעס בעסערס 
אויף דער וועלט, זיי האבּען געמיינט, 
אז אָט אזוי מוו עס זיין. איצט אָבּער, 
ווען זיי האבען דערפיהלט דעם טעם 
מון דער קאָלאָניע אין אלע הינזיכטען, 
צי וועט זיי נישט אָנקומען דאס זיין 
איצט אין דער היים נאֶך שווערער. 
ווי דאס איז געווען איידער זיי וענען 
אַװעק אויף דער קאָלאָניע. איז דען 
אדם מיט חוהץ נישט געווען טויזענד 
מאָל ביטערער דאַמאָלס, ווען מען האט 
זי אַרויסגעטריבּען פון גןעדן, איידער 
זיי האבּען נאָך געװאוּסט דעם טעם 


פון גן-עדן 1... 


אין דעמזעלבען טרוּסקאָלאַס איז 
יענע װאָך שבת פאָרגעקומען ,אַנ'אָד. 
פּיסט", זענען זיך צונויפגעפאהרען 
איבּער טויזענד גלויביגע פון די אַרוּ. 
מיגע דערפער. די דאָזיגע פייערליבע 
תפילה איז אָבּגעריכט געווארען אין 
א ספעציעלער קאַפליצע און פער- 
שטענדליך, אז מען האט די קאַפליצע 
אויסגעפוצט און זי דעקאָרירט מיט 
פערשידענע טישטיכער און פאָרהאַנגען. 
צוּמאָרגענס, ווען די קירכען.דינער זע. 
נען געקומען אין דער קאַפליצע, הא: 
בען זיי בעמערקט, אז עס מעהלען 
פערשידענע חפצים, איז דאָך געװאָרען 
א טומעל. בּאַלד האבּען זיך געפונען 
אַועלכע, וועלכע האבען ארויסגעזאגט 
א השערה, אז ווער ווייסט צוּ דאס 
איז נישט קיין יודישע ארבייט. תיכּף 
אָבּער האָט זיך געפוגען איינער, וועל- 
כער האט זיך דערמאנט, אז ער האט 
געזעהען א קריפטין, וועלפע האט ביל 
נאַכט | עפּעס צוּ הלס געדאווענט. 
הקיצור, מען איז אַרױס אויף די ווע. 
גען, דעריאָגט די קריסטין און ביל 
איהר געפּאַקט דאס פעקי? זאַכען. 

און אויך דאס דאָזיגע געשעהעניש 
האט גורם געוזוען, אז מען זאָל אָנ, 
הויבּען וי צוּ שעטען פּאַר די רכילות 
און געמיינהייטען, ואס מען האט 


אויתוטתרטףה לויף רה 


אָט די דאָויגע מחשבות האבען גע. 
ריסען די נשמה, בעת מען האט זיך 
געדאַרטט מיט די קינדער געזעגענען. 
אויס יום טוב, אסרו חג, מען טהוט 
זיך אויס דעם יום טוב'דיגען ?בוש 
און צוריק אריין אין גיהנם פון לעבען 
-די נשמהייתירה פליהט אַװעק און 
עס גבּלײבּט דאס ביטערקייט פון אינ. 


דערװאָכען. דאס זעלבע איז מיט די 
קינדער. 

בעת מען האט מיר אויך געגעבען 
א װאָרט זיך צוּ געזעגענען מיט די 
קינדער, האָבּ איך פאַקטיש נישט גע. 


האט קיין דרייסטקייט צוּ זיי צוּ רע- 
דען, וואָרוּם, וואס זאָגט מען זיי, וול 
האט מען די העזה צוּ זאגען די קינ 
דער עפעס א גוט װאָרט, אינדערצייט, 
ווען מען יאָגט זיי אַרויס פון זי"ער 
גן.עדן צוּריק אין גיהנם אָריין. | האט 
זיך די צוּנג געפּלאָנטערט און ענדליך 
ארויסגעשטאַמעלט: קינדערלעך טיי. 
ערינקע, איהר האט פערבראכט גאָנצע 
4 װאָכען אין גן-עדן. מאָרגען וועט 
איהר שוין דאָ אַהער נישט קומען, 
איהר וועט ווייטער גאנצע עלף חדשים 
פערברענגען אין גיהנם. איהר זאָלט 
אָבּער די זון, די פרייד, וועלכע איהר 
האט געזאַמעלט אין משך פון די 4 
װאָכען, בּעהאַלטען טיעף אין אייערע 
קינדערשע נשמה'לעך און ואָל דאס 
משפיע זיין אייך צוּ בעלויכטען אייער 
פינסטער לעבּען. און אויב דאס לעגען, 
דער גורל וועט װעלען, אז מיר זאָלען 
זיך אין א יאהר אַרוּם ווידער בעגע 
גענען, זאָלען דאַן ויין אנדערפ גליק. 
ליכערע צייטען. 

אזוי האבען גערעדט די אלע, וועל- 
כע האצען זיך מיט די קינדער געזע: 
גענט. די רעדנער האבּען זיך געוואָר- 
גען מיט די טרעוורען אין האַלז, נוייל 
זיי האגען געפיהלט, אז די דאָזיגע 
רייד זענען נאָר טרייסט.ווערטער פאַר 
די אוּמגליקליכע קינדער, וועלכע מען 
יאָגט אָרויס פון זייער גן-עדן. 

איצט וועלען מיר דערצעהלען ווע: 
גען די שליסונגס.פייערונגען, וועלכע 
זענען פאָרגעקומען לויט א ספפציעלען 
סדר, דערפיי מוז מען אָבּער פעמער- 
קען, או ס'איז אַנ'עולה פון ,טאָו", 
וועלכער האט אויסגעקליבּען צו שלי. 
סען זי קאָלאָניעס פונקט אין אַועלכע 
טעג, וועלכע זענען דערצוּ נישט צו- 
געפאַסט, | דהיינו: דאָנערשטאָג און 
פרייטאַג. די לייטונג פון ,טאָז" האט 
אָבּער איהר אויסהעכנוגג און מיר האי 
בּען דאס געמווט מקב באהבה זיין... 


טרוּסקאָלאַס, 


ווי די טרוּפקאָלאַסער יודען זאָלען 
נישט זיין פערצוויישעלט צוליעב די 
לעצטע געשפהענישען, וועלכע האבען 
זיך אָבּגעשפילט אויף זייערע פלייצעס 
און פערמעגען, האבען וי דאך דעם 
מוּט נישט פערלוירען. אַ גרויסען דאַנק 
דאַרף מען דאס צוּשרייבען זייער רב 
בלימאף, וועלכער איז אַ זעהר אינטעי 


דערצעהלען טאַקי די טרוסקאָלאַסער 


יודען, או דאס צוואמענלעגען פון די 
אָרטיגע קריסטען מיט די יודען איז 
איצט בעסער ווי געװען, און די 


יודען ערלויבען זיך שוין לעצטענס צו 
געחן אין דאָרף אַריין האַנדלען. 

ווען נישט די ספעציעלע העצער, 
וואָלט דאָך דאס לעבּען געווען אין 
גאנץ פוילען אַנדערש, אָבּער אפילו 
איצט הויהט מען זיך אַן טיילװייז 
אויסצוּניכטערען. 

זי זענען גרויס מיי זיך... 

עס איז געווען א מנהג מקדמונים, 
אָז די גאַלעבּאָסטעס האבען געקויפט 
גרינצייג בּיי וועמען עס האט זיך גע. 
לאָזט-בּיי די מאַרקישטעהער יודען 
אָדער בּיי די אָגראָדאָדניקעס--קריסטען, 
קיינער האט נישט געהאַט קיין טענה 
און עס איז אפילוּ קיינעם נישט איינ. 
געפאַען צוּ מאַכען דערפון אַנ'עסק. 
אין די איצטיגע בּעדינגוּנגען אָבּער 
איז אַפילוּ דאס קויפען גרינצייג אָדער 
אויבטט געווארען א פּראָגלעם. 

געווען אַואַ פּאַקט: 

אין מאַרק איז פרייטאג געקומען 
מיט עפעל א קריסטליכער אָגראָדניק, 
זענען געקומען ווייּער און גצפרעגט 
א פרייז, היות ווי ער האט זיך אינ. 


פוז מ 5 והעסטן קט" 


aw‏ וע 


4 
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ליגענטער, קלוּגער מענש און פער.‎ 
שטעהט, ווי אזוי אויפצוהאלטען דעם‎ 
מוּט בּיי זיין עדה.‎ 

דאס האט ויך אויך ארויפגעוויזען 
ביי דער איינגעאָרדענטער קאלאניע. 
זיי האבען מיט א געזעלשאפטליכען 
חוש בעהאַנדעלט די קאָלאָניע און זיך 
צוּ איהר בּעצויגען מיט א ריין קולטו. 
רעלען און געזעלשאפטליכען צוגאנג. 

קיין טרוּסקאָלאס האט צוליעב פער. 
שידענע טעכנישע סיבות נישט געקאַנט 
פאהרען קיין גרויסער עולם פון ,טאָו* 
און מען האט דעלעגירט א פאָרשטע. 
הער. ווי דער דאָזיגער דעלעגאַט גיט 
איבּער, איז די שלוס.פייערוּנג אויסגע. 
פאַלען אימפאָזאַנט. די קינדער פון די 
דריי מקומות: טרוסקאָלאַס, פזשיסטאן 
און פאנקי האבען געמאכט א פייערלי. 
כע פּאָרשטעלונג מיט א זעהר רייכען 


פראָגראַם, וואס איו בּעשטאַנען פון אַ 
סצענקע א. נ. ,דער קעניג פון די 
בלומען", דאַן כאָר, דעקלאמאציעפ, 


בּאַלעט.טענץ א. א. וו, אויפגעצייכענט 
האבּען זיך די קינדער: חנה'לע אייגער, 
רח? מאַנטעל, מלכה'לע גאָמאַץ א. אגד. 
די קינדער בּעקומען דאַן פצרשידענע 
מתנות און נאָך די רעדעס און דאַנקי 
ואגונגען מצד דעם קאָמיטעט פאר דער 
לייטונג פון ,טאַז", דער לעהרערין פ. 
גליקסמאַן און לייטער נחום סעגאַל, 


וועלכע האבּען אַדוּרכגעפיהרט זייער 
עובדא בשלימות, ווערט די פייערונג 
געשלאָסען. 
קלאָבוּצק. 

דעמועלען טאָג איז פאָרגעקומען 
די שליסוּנג פון דער קלאָבּוצקער האַלבּ. 
קאָלאָניע. 
ווי מיר איז שוין אויסגעקומען צו 
דצרצעהלען, האש קלאָבוצק נישט גע. 


האט קיין מזל, די קינדער האבּען נישט 
געהאט קיין בעקוועמליכקייטען און זיך 
געמוזט שטיקען אויף א קליין שטיקעל 
פלאַץ. דאס האט במילא געווירקט, אַז 
די קאָלאָניע ואל אין געווישע הינזיכ. 
טען אונטערהינקען. טראֶץ דעם אָבער 
האבען זיך די קלאָבּוּצקער אין דער 
לעצטער מינוט מיט דער מיטהילף פון 
דאָרטיגען קהלה - פרעזעפ ה' ברוך 
שפערלינג און די פרייליינס קירלאַנד, 
בעמיהט ארויסצובעקומען דאס מאַקסי. 
מוּם. 

אין קלאָבּוצק האבפן די קינדער גע. 
מאכט א פאָרשטעלוּנג, געזינגען און 
דעקלאמירט. דאן האט מען זיי גע. 
טיילט מתנות. דער פרעועס פון ,טאָז" 
ד"ר סטעפאַן קאָן האַלט אַ געזעגנונגס. 
רעדע, ווינשט די קינדערלעך און 
דאַנקט דער לייטערין גוּטערמאַן, ווי 
אויך דעם קלאָנּוּצקער קאָמיטעט פאר 
זייער מיטהילף. עס קומט נאך פאָר 
א פאָטאָגואפישע אויפנאהמע און מיט 
,הירד".אויסגעשרייען פון די קינדער 
פאר'ן , טאָז" אין טשענסטאָכאָוו ווערט 
די פייערוּנג געשלאָסען. 


Na swieta 
Swiece Majdego 


א קילאָ, האט ער אזוי טאַקי פערקויפט, 
זעהענדיג אָבּער, אז די יודישע פרויען 
קויפען גערן, האט דער גערטנער 
בּאַלד געהויבען דעם פּרייוז אויף 25 
גראָשען א קילאַ, און װען איין פרול 
האט געװאַגט אזוי איידעל צוּ פרעגען: 
מה זאת, פאַר ואס האט ער בּיז איצט 
פערקויפט צוּ 15 גראָשען און מיטאַמאָל 
קאָסט עס שוין טייערער, האט זיך 
דער אָגראָדניק שטאַרק עופייזערט 
אויף די יודישע פרויען, הלמאי זיי 
קומען צוּ איהם קויפען, ער וויל אז 
יודען זאָלען איהם גּאִיקאָטירען וועט 
ער בעסער מאַכען, און ער ווינשט זיך 
טאַקי נישט, אז יודישע פרויען זאַלען 
ביי איהם קויפען. אזוי אָבּער װי זיי 
קויפען דאֶך, קאָסט עס טאַקי נאָכאַמאָל 
אזוי פיעל און ווער עס וויל נישט זאָל 
טאַקי נישט קומען. 

וואס די יוּדישע פרויען האבּען געי 
טהון ? צי זיי האבּען נאָך דער דאָזי. 
גער לעקציע גפקויפט גי די יודישע 
גרינהענדלער אָרער זי האבען תּאָדיי 
געצאהלט טייערער נאָר געקויפט ביים 
גישט יודישען אָגראָדניק-איז נישט 
וויכטיג... א פאַקט איז אָבּער, אז זיי 
די נישט יודישע אָגראָדניקעס זענען 
גרויס בי זיך... 


לויתן 


| 


rerio מרדכ?‎ 
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א טאנ אויף דער ,,ליניע'... 


רעפּאָרטאַזש 


דער לעצטעי צוג פאר שבת, וועל: 
כער געהט אין דער ריכטונג פון אוּנ- 
וער היימישצן דאַטשע.פונקט - קיין 
בּלאַכאָװניע - איז דאס מאל שוין שי- 
טערלעך בּעוע:ט. נאך מיט צוויי װאָי 
כען צוריק זענען אלע וואגאָנען פון 
דעם צוג געווקן פוּ? געפאַקט מיט אַלע 
מינים און טיפען: לאַנג:געקליידעטע 
און קוּרץ-געק'יירעטע, בעבערדעלטע 
און גלאַטיראַזיוטע, שייטעלדיגע ווייב. 
לעך און ,דאַמנ", פאַניענקעס און פאַ- 
צעטען, אַלע צואַמען זענען זיי געווען 
איין מאָסע, ג;פאהרען צו איין פוּנקט, 
אָגער יעדער נעוונדער איז פאר זיך 
געווען א |,ע97 - מיט אייגענע דאגות, 
אייגענע השבויית, בּעווּנדערע האָפנוני 
גען און אייגע ' קרפכצען, גאָרנישט 
עהנליך צום 8 רערענס. 

זיצען דאס ואל אין װאַגאָן דאָטשני. 
קעס, טאָגיטעגייכע צופאָהרערס צום 
ויב און קיגדַר, רעדטן ויך אביסעל 
אראָג פון האַריען, או גאָט-צוּ-דאָנקען 
נאך א װאָך וווש מען זיך אזוי פייני- 
גען און דאן צ'ריקפאהרען אין שטאָדט 
אַריין און אָנהיבען צוריק פיהרען א 
לייטיש, גאַלע טיש לפבען. 

- איך ווע? אייך זאגען, ר' יוסל, 
ווען נישט דעו שגת הקודש, װאָלט 
נישט געלוינט צוּ לעבען אויף דער 
וועלט. א גאנ;ע װאָך רק מען פייניגט 
זיך: װוינטער אין שטאַדט מיט דאגות. 
פרנטה און וער מיט'ן צוּפאָהרען. 
דאס מיטאג א קיין מיטאג נישט, אין 
דערהיים איז אַלץ אָבּגעלאָוען, אַו 
ס'טראַשעט, תרפאַר אָבּער, אַז עס 
דערנעהגטערט ויך דער שבת, װאַרפט 
מען פון זיך ולץ אראָב, מען איז 
אויסנעטהון פױ װאָסעדיגקייט, אפילו 
דאס צופאָהרע; קיין פּלאָכאָווניע האָט 
שוין אַנ'אַנדעון טעם... 

איידער ס'גען גאך בעויזען די 
אַנדערע מיטיפרער אָנצוּהויבען קרעכ- 
צען וופגען * נַענער דריקעניש, האט 
אונז דער צוג יערווייל אויסגעשפיגען 


אין בּל8כאָי ‏ וואו ס'האט יעדען 
אַגּגעװשאַו? ‏ ימישער און די סטאַצ. 
יע איז נאך :,ז פוּ? געװען מיט ניי. 


געריגש, װעלכ קומען 8 קוק כאַפּען 
אויס געוואוינ יימ און ,טראַדיציע". 
קיין גרעסער ערנעניגען, קיין שטאַר. 
קערע עמאָציק האבען ויי יעדענפאלס 
דאָרט נישט, ווי דאס אָבּוואָרטען ביי 


דער בּאַהן. 

אַו מען קומ' ארויס אויף דאַטשע 
נאָר אויף איין טאָג, איז, װילענדיג 
נישט װילענדינ מוז מען געהן אין 


פענסיאַנאט אַייין. 
מען שנעל אַורן, 
סוף-סעזאָן. 

אין האג ניך נישט בעוויזען 
רעכט אומצוקקען, ווי פון דער ערד 
וענען אוימנעוווקסען צוויי פרויען.גע. 
שטאלטען, אינע א נידריגע, די;ע, 
קיילעכדיגע (גוּר, וואס אויף דעם 
מליישיגען, בּאיגיגען פנים ויצען צויי 
קליינע אייגפלפי, וואס קוים מען זעהט 
זיי ארויס; או[ אַו זי רעדט, דוכט זיך 
אויפ, אז זי |"יוערט זיך, ון"יל דאס 
קול איו א %ויטשעדינס - און די 
צווייטע איז שוש פון סאָסנאָװיץ געקו. 
מען פאַראַדיר! א גאנצען טאָג אין 
לאַנגע, ברייט! קימאָנאָ-הויזען און א 
צוך (אין װעל{נן זי קוּקט כּמעט נישט 
אריין) אונטער: אָרעס. 

די עראָטע זאנט מיר, אז כ'האב 
אויך שוין ניס געהאט װאו אריינצו' 
פאלען, נאר ינקט אין דעם פּענסיאָי 
נאַט, וואוּ ר עסען איז נישט גע. 
שמאַק און דע עיקר, מען גיט ועהר 
וויניג פאר די פאר זלאטעס. ווען מען 
זאל דא אפי?ו זיין עטליכע חדשים 
קען מען - ?וש איהר ,פאַכמענישער* 
מיינונג -- קיין פּאָר קילאָ אויך נישט 
צונעמען, די נווייטע ווידער האט אַ 
טענת, אַז די ,טאָוואַזשיסטוואָ" אין 
דעמ פענפיאָנ8' איז נישט קיין ענט. 
שפרעכענדע, שטאָ מיט וועמען אנ'י 
אינטעליגענטל שמועס צו טהון, מען 
קען זיך פשו! ערנוּדויען... 

נו, יאָ, - :ט דער ערשטער געי 
דאַנק - ס'וו$ . גאָר קיין פענסיאָנאָט 
נישט געוולן: ‏ זען ס'זאָלען זיך נישט 
געפונען קי'| *וצופרידענע. אלעמענס 
בעזונדערע *".רצדענישצן און ווייפע. 
רישע קאפר'!! איז -שװער נאָכצוקוּמען. 


מיט'ן פרייז קומט 
פאָרט שוין אלול, 


זיך 


אַװױ איז עס איבּעראַל און אייביג גע. 
װען און אזוי וועט עס שוין אודאי 
ווייטער פערבלייבען. 

ווען איך וויל נאָך אָווענד-בּרויט 
זיך אָבִּיסעל איבערשפאצירען, ראַט מען 
מיר, אַז איך זאָל דאס נישט טהו, 
ווייל אויף דער נאַכט איז דאס גע. 
מעהרליך. מען קען קריגען מיט אַ מע. 


סער אין דער זייט. די לעצטע װאַך 
האבען פערשידענע פערשונען שוין 
געפּרוּבט פּראַװאָצירען שפאַצירענדע 


אין מיטען טאָג, אבּער יורען טרעטען 
אָבּ, רופען זיך גאָרנישט אָבּ. - וואס 
הייסט? עפיס | האט מען דאָך געזאָגט, 
אַז אין בּלאַכאָװניע איז רוהיג און די 


קריסטליכע בּאַלעבאטים האבען דאס 
עפענטליך פערזיכערט. 

- נוּ, יאָ, אבּער יעצט שוין, צום 
סוףסעזאָן, ווען זיי האבען שוין דאס 


ביסעל געלד פון די יודען צוגענומען, 


פערגעסען א סך אין די געגעבענע 
הבטחוּת, אין דער האפנונג, או ביז 
איבער א יאהר וועלען זי יודען ווי- 


דער פערגעסען און ס'וועט ווירער זיין 
כדבעי, 

אָבּער וואס טוג מיר די גאַנצע 
דאַטשע, אַז ס'קומס פארנאכט, מוז מען 
זיצען אין שטוּב און מורא האבּען דעם 
קְאָפּ אַרױסצוּשטעקען? 

אויף דער פראָגע האט שוין קיינער 
נישט געהאַט קיין ענטפער. פערשטעהט 
זיך, או מען זיצט אין שטוּב איז ניש. 
טאָ וועמען צו פערטשעפען, איז במילא 
פערהעלטניסמעסיג רוהיג... 

או מען האט זיך צוּמאָרגענס, שפת, 
גאנץ פריה אויפגעכאַפּט און דערזעהען 
אוא שעהנע, לויטערע, ווארימע זון - 
בעגלייט מיט א פריהמאָרגען תפילה 
פון פויגעליגעזאַנג - האט מען אין 
די ולידנע, נאָגענדע מחשבות פערגע. 
סען, פערטריבען זיי פון די קעמערלעך, 
און זיך גלייך געלאָוט אין ווּאַלד אַריין 
איינזאַפען מיט פולע בּרוסטען דעם 
טוי, די שמעקענדע לוּפט, די גאַנצע 
אַרומיגקייט און זיך אביסע? פרעהען 
מיט גאָטס וועלטיל. 

לאַנג אווי מערבּלייפען מיט זיך 
אָליין איז נישט בעשערט געווען. בּאַלר 
האָבּען זיך אָנגעהויבּען בעווייזען סיל. 
וועטקעס פון פרויען און מענער, וועל. 
כע האבען מיט זיך מיטגעבראכט גאַנ. 
צע פצק פון ערשטען דאַטשע געברויך. 
ס'אוו אוועק א סדרה פון ,געשפרצ. 
כען" וועגען מילכיגס און פליישיגס, 
וואס מען האט נעכטען געגעסען, וואס 
מען וופט היינט עסען און ואס מען 
וועט מאָרנטן עסען. מען נעמט אַרויף 
אויפ'ן טיש, פּאַרהאָן, אויפ/ן גראָז, אַ 
בּיסעל שכג'טעס, וועלכע מען חויבּט 
אָן אַרוּמצוּאַרבּײטען, וואס זיי טהוען, 
ווי זיי פיהרען זיך אויף א. א, ו4 - 
גיז ס'קוּמט דער זמן פון מיטאג עסען, 
ווען זיי הױבּען אָן אייליג אהיימצו. 
געהן. 

אַו דאס בּילד ואָל זיך כאָסש אמאָל 
ענדערען. אונמעגליך. טאָניאײין, טאָג- 
אויס דאס ועלבּע, די אייגענע ווערטער, 
די ועלבע געשפרעכען, אַלץ וועגען 
דעמועלבּען. און ס'זאָל אזוי אויסקומען 
וואָכען, חרשים, יאהרען צו זיין צוּזא. 
מען, וואלט מען דאס אלץ גאַנץ גענוי 
געקענט הערען איבערחור'ן דאס ועל. 
בּע, אַזוי ווי עפיס דאָרט א געהיימער 
מעכאַנישער זייגער װאָלט אָנגעדרייט 
געװאָרען צו דעם צוועק. ווי דאס 
לאָנגווייליגט זיך נישט, ווי דאס ווערט 
נישט נמאס? 

נאָכ'ן מיטאג גיט זיך דאס יונג. 
װאַרג זאָרגלאַזו אַ שיט אין װאַלד אַרײן. 
דער עלטערער החסידישער עולם כאַפּט 
א צרימעל און דאס ביסעל ,היי.לייף" 
שפילט ברירזש אויף דער װעראַנדע 
פון דער אַריסטאָקראַטישער ווילפ. מען 
האט נאָך רעכט נישט פערדייהט דעם 
,פאָדוויעטשאָרעק", װי ס'האבען ויך 
אָנגעהויבען | פערשפרייטען קלאַנגען, 
אז כוליגאַנעס האבען צושטאָכען מיט 
א מעסער א יודישען יונגערמאַן, בּעת 
ער איז געגאַנגען שפאצירען מיט זיין 
פרוי. די השערות האגען זיך ארויס. 
געוויוען פאַר ריכטיג. דאַטשניקעס הא" 
בען גלייך געכאַפּט די קינדער און יע. 
דער איו אַהיים צוּ ויך אין שטוב. 
מען האט אָנגעהויבּען געהן אין דער 
ריכטונג צו דער ווילע, וואוּ דצר צו 


שטאָכענער איז געלעגען, געואויר 
ווערען, וואס הערט זיך. דער יונגער: 
מאַן ליגט אויף א טיש און ד"ר גאָלד. 
מאַן ניט איהם די ע"שטע מעריצינישע 
הילף. ס'ווייוס זיך אַרויפ, אז די וואוּנד 
איז א טיעפע. 

צווישען די דאַטשניקעס ווערט אַנ'" 
אונעשרייבליפע פאַניק. פּרויען קוקען 
מיט צוּשראָקענע אויגען און בּרעכען 
די פיגגער. אז דאס איו געשעהן אין 
מיטען העלען טאנ אין בעלעבטטטען 
מונקט פון בּלאַכאָװניע, הייסט דאס 
דאָן, או מען איו בכלל נישט זיכער; 
אייניגע, װעלכע האבען נישט קיץ 
גרויסע ווירטשאָפט, הויפען זיך גלייך 
אָן פאַקען, כדי אָבּצוּפאהרען מיטץ 
נעכסטען צוּג צוריק קיין טשענסטא. 
כאוו. אַנדערע זענען ויי מקנא, וואט 
זיי קענען שוין פאָהרען. יעדענפאָלס, 
האבען די איבריגע בּעשלאָסען לענגער 
נישט צוּ בלייבען, אין דער שטאדט 
איז מען פאָרט זיכערער... 

שבת אויפדערנאַכט. ס'וואָרט א געי 
נוג גרויסער יודישער עולם אַהיימצוי 
פאהרען מיט'ן צוּג, וואס געהט פון ניי. 
הערבי. ווען דער צוג קומט אָן, איז 
גלייך ווי מען געהט נאָר אַריין אין 
די װאַגאָנען, עמפּפאַנגט אונז א חברה 
כוליגאַנעס מיט'ן היטלער גווס און 
הויבען אָן הויך זינגען, פּאַרדאָן, ריט. 
שצן, דאס האָרסטיוועסצ?.ליד אין װער. 
טערליכער פוילישער איבערזעצונג. 

- אַרויס פון איין שרפה און אריין 
אין א צווייטער - זאָגט אַ פרוי אין 
די מיטעלע יאהרען, אנ'אמעויקאנער 
בירגערין, וועלכע איז א ביסעל אַהער. 
געקומען מיט בעזוך צוּ איהרע קרובים 
קיין טשענסטאכאו. זי איז געווען 
שרעקליך אויפגערעגט, שוייט האט 


איהר גערינען פון שטעון. זי האט 
זיך געוואָלט אויפשמעלען און זיי זאָי 
גען א פּאָר װצרטער, וו" דאס איו אין 
אזא ניו יאָרק, פון וואנען זי איז נאָר. 
װאָסּ געקומען און וואוּהין זי וויל שוין 
צוּריקפליהען. מען האט זי קוים גע. 
קאנט איינהאלטען דערפון. אַז זי זאָל 
נישט געהן זוכען היינטיגע צייטען קיין 
יושר. 

- לאָזען זי גיין, ויצען זי רוהיג - 
רופט זיך אָבּ א יוד, ואס זוצט דקר. 
נעבּען, און או אין דער שטאָדט הא. 
בען זיך אין אלע יודישע גאסען און 
פּאַר די געשעפטען בעויוען שגצים 
מיט די אַבע-צע פּאָגְראָםיצייטוּנג און 
שרייען אוֹיס אוים'ן גאָרגעל פערשידע: 
נע פאָגראֶם לאָזוּנגען, וואט איו בפירוש 


פּערבּאָטצן - נוּ, שטערט זיי עמי. 
צערן 
געגענאיפער ויצט א שואנגערע 


פרוי, בלאס און דערשראָקען. זי איז 
זעהר אַנ'עמפפינדליכע, בּאַלד נעמט זי 
זיך אזוי שטאַרק איפער, אז טרערפן, 
אונשולדיגע טרערען הויבען זיך אָן 
דיסקרעט קייקלצן אַראָבּ אויף די בּאַי 
קען. די שװערסטצ פוזישע אֶרְבּייט 
וואלט איך געטהון - ואגט זי - ווען 
איך וואלט גפקענט אווצק, אוועק ווייט, 
זאָל זיין וואג ס'איז... 

אָרימצ יודישע קינדער! אין שרעק, 
אין פיין, ליידען, געוויין, טראָגען אייך 
אויס יגרישע מאַמעס, איידער איהר 
ווערט נאֶן געבּוירען, איידער איהר 
קוקט נאך אָן די שעהנע וועלט, וואוּ 
ס'ררעהען זיך ארום אזוי פיעל חיות 
אין מענשליבען נעשטאלט... 

אין א קנאפע האַלבע שעה ופנען 
מיר שוין ווידער געװען אין טשענ. 
סטאָכאָוו. . 


וו וו ונ TOARIISTWO ZNDOWSKiCY‏ 


\w Czestochowie, Dabrowskiego 7. .ד‎ 8 


szkoly powszechne), 


| gimnazjum oraz liceum 


przyjmuje codziennie kancelaria srkot. 


zawiadamia, Ze wpisy do 


Egzaminy rozpo2sna sie w Srode ] wrsesnia 


0 godz. 9 rano. | 


צוּזאַמענפאהר פון 


דער 


| 


קלייב= 


הענרלער פון דער קעלצער 
װאָיעוואודוטוע 


זונטאג ‏ 11 א זייגער אינדערפריה 
איז אין ואַל פון ,מכבי* פארגעקומען 
דער צוּזאַמענפאָהר פון קליינהענדלער 
און מאַרקשטעהער פון דער קעלצער 
וואָיעוואוּדזטווע. צוּם צוזאַמענפאָהר זעי 
נען געקומען 46 דעלעגאַטען, ווי פוּן 
סאָסנאָװיץ, בענדין, | קעלץ, ראַדאָם, 
מישקאָוו, סמושעמיעשיץ, פושעדבאָרוש, 
קלאָבּוּצק, טרוּסקאָלאַס, קזשעפיץ, טשענ. 
סטאָכאָוו און אנד. 

דעם צוזאמענפאָהר האט געעפענט 
דער פרעזעס פון דער היגער קליינ. 
הענדלער-אָרגאַניואַציע ה' א. עפשטיין 
און דאן װערט אלס פאָרזיצער פון 
צוזאמענפאָהר איינגעלאדען ה' גוטענ. 
שטיין פון בּענדין. 

דעם פאָרזיץ האט געפיהרט האַנ. 
דפלס ראַט גוּטענשטיין (בענרין) און אין 
ברעזידיום וענען געועסען די ה"ה: 
פערערמאַן (סאָסנאָוויעץ), מינץ-גוּרסקי 
(קעלץ), לאװניק רעכניץ (פּענדין), 
פלאָצקי (ראדאָם), פרייערמויער (טשענ. 
סטאָכאָו) אוּן דירעקטאָר מ. מאָנעטא 
(טשענסטאבאוו) אלס פראָטאַקוּלאַנט. 

דאס ערשטע װאָרט בעקומט דער 
פרעזעס פון צעגטראלען קליינהענדלער- 
פּערבאַנד אַדוו. זונדעלעוויטש פון וואַר- 
שע, וועלכער גיט איגער, אז די צענ- 
טראַלע אָרגאַנען פון פערבּאנד וועלענדיג 
אנטקעגענקומען מיט הילף דער יודישער 
קליינהענדלער - מאַסע | אין יעצטיגען 
שווערען מאָמענט, האט בעשלאָסען 
איינצוּאָרדנען אזעלכע רְאַיאֶן-צוּזאַמענ: 
פאָהרען, די נעהנטער ויך צו בּעקענען 
מיט די װעהטאָגען און נויטטן פון די 
יודישע קליינע סוֹחרים און ארויסראַטעי 
ווען זיי פון די פיין און ליירען. די 
פיהרער פון פערבאנד האבּען דעריבער 
דעם צואַמענפאָהר פון אונזער װאִיע- 
וואודזטווע איינגעאָרדענט נישט אין 
קצלץ, נאָר אין טשענסטאָכאָוו, ווייל 
דא אַרום אוּנזער שטאָדט ווערט אויף 
אג'אונגעחויערן אופן בּעקעמפט דער 


יודישפר האַנדעל. ווייטער רערט פרע. 
עס זונדעלעפויטש ארום די שווערע 
סימוּאָציע טון יודישען דעטייל און 
קליינהאַנדעל, זאָגט, אז דעם יורישפן 
סוחר ווערען נישט געגעבען קיין קרע: 
דיטען, אין דער זעלבפר צ'"ט, וואס 
די ניי.אויפגעקומענט פוילישע סוחוים 
גיט מען די גרעסטע קרעריטען א.ז.וו. 
דער רעדנער האלט אָבּער, אז מען טאר 
די האָפנוּנג נישט פערלירען, או נאָהנט 
איז דער טאָנ, װען ס'וועט ענטשטעהן 
דאס נייע דעמאָקראַסישע פוילען, וואס 
וועט נישט מאכען קיין אונטערשיעד 
צווישען איין בּירגער און צווייטען נאר 
דערפאר, וואס דער אדער יענער גע- 
הצר צו אנ'אנדערער העליגיע. 

עס רעפערירט דאן דער דירעקטאָר 
פון דער צענטראלע ה' בערלינער, 
וועלכער רעדט ארום זי פצרשידענע 
אינדוסטריע.געזעצטן, װאס זענען א 
טויט-אורטייל פאר'ן יודישען האַנדעל, 
ער בעריהרט אויך דעם ענין מיטץ 
איבערטראָגען די מערק אויף אוּנטער. 
שטעדטישע פּלעצער, וואס ווערט אָבּ. 
געטהון כּלוֹמר'שט אונטער'ן נאַמען פון 
קלינגענדיגען װאָרט ,אוּרגאַניסטיק", 
פון פערשענערן די שטעדט, און דער. 
ווייל ווערען גאָר אווייארום בּעגראָבּען 
הונדערטער עקזיסטענצען פון יודישע 
מארקשטעהער. דער רעדנער שילדערט 
די טרויעריגע לאַגע פון יודישען קליינ- 
הענדלער, ועלכער זיצט א גאנצען 
טאָג ביי זיין געוועלב ווי בּיי אנ'אָפע- 
נעם קבר, ווייל קיין קונה לאֶזען די 
פיקעטניקעס צו איהם נישט אריין און 
דער יודישער סוחר פינסטערט אזוי אָבּ 
אָהן א גראָשען לייזונג. דיר. בּערלינער 
רעכענט אויס א רייהע האַנדעלסיצוויי- 
גען, וואס בּרעכען זיך איין פאר יודען 
צוליעב די פערשידענע נייע געועצען, 
ווי יאַטקצס, מילכערייען, דאַן געהט אויך 
אריין בקרוב אין לעבּען דאס נייע גע: 
זעץ וועגען האנדעל מיט טאַבּאַק.אויס. 


ארבייטונגען א. ד. גל. ליידער אבער - 
זאָגט ווייטער דער רעדנער - האבען 
די יודישע הורטאָווניקעסצָנישט קיין 
פערשטענדניש פאר'ן יודישען קלייג. 
הענדלער און אין דער צייט, ואס דער 
יודישער הוּרטיסוחר גיט גרויסע קרעדי. 
טען די ניי-אויפגעשטאַנענע: פוילישע 
טוֹחרים, נעהמען זיי גלייכצייטיג אַװעק 
די קרעדיטען בּיים יודישען קליינהענד. 
לער. 

אָבּער - שרייט אויפ דיר. בערלינער- 
מיר טאָרען דעם מוּט נישט פערלירען, 
ווייל מיר וענען אין דאָזיגען ווירט. 
שאַפטליכען קאַמף געגליכען צו גלית 
מיט דוד'ן און סוף כל.טוף וועט זיעגען 
דוד, וויל אונזער איז די גערעכטיג- 
קייט. 

ביירע רעפעראַטען פון די צענטראַלע. 
פאָרשטעהער האבען געמאכט א גרויסען 
רושם אויף די פערזאַמעלטע. 

ווייטער וענען אָבּנעגעבּען גענוארען 


בב חופמ 


בעריכטען וועגען מצב פון די יודישע 
קליינהענדלער און מאַרקשטעהער אין 
די בעזונדערע שטעדט און שטעדט?עך 
פון דער קעלצער נואָיעוואוּדזטווע. אין 
שווערע פאַרבּען האבּען די דעלעגאַטען 
געשילדערט די לאגע פון יודישען האַני 
דעל, וועלכען ס'קומט אויס אויף שריט 
און טריט צוּ קעטפען מיט די מכשולים 
און שטערונגען מצד די פערשידענע 
טעראָריהעלדען, אזוי אז איינציגווייז 
ווערען אראבגעשווענקט פון דער אוי. 
בּערפלאַך די יודישע סוחרים און אויף 
זײצר אָרט װאַקסען אויס | נייע 
.אָוושעם".סוֹחרים. 

דאן האלטען זייערע שלוסירעדעס 
די ה"ת: פרעזעס א. עפשטיין און דיר. 
בערלינער, װעלכע רופען די יודישע 
קליינהענדלער.מאָסען צו אויסדויער, צו 
אייניגקיים און אָרגאַניזאַציע. 

ווייטער װערען אָנגענומען געהעריגע 
רעזאָלוציעס : 


|[Dyrekcja Gimnazjum i Liceum 
Humanistycznego oraz Szkoty Powszechne} 


Dra FILIPA AXERA | 
w Czegstochowie, ul. Focha Mi 4 


zawiadamia, 26 egzaminy wstepne powakacyjie rozpoczna sig 
w Srode, dnia 0ק-[‎ wrzeSnia 1937 ].| 0 godz. 9-ej rano, 
Zgtoszenia przyjmuje sig codziennie od 10 rano do [1 po pot 


די פריוו. העברעאישע פאֶוושעבנע שולע 
= יחיאל גרילאַק ב. יאָסעלעויטשא 9. 


מאַכט בּעקאַנט, אַו די עקואַמעגס אויפ'ן נייעם שול . יאהר קומען פאָר פון 
2 נאכמ. אין לאָקאַל פון דער שולע. 
גלייבצייטיג װערט בּעקאנט געמאכט, דאס די שולע איז פערזטהען מיט די בעסטע רומל: 
נירטע לעהרער אין למוּדי:קודש און למוּדי:חול, 
די פרייוען זענען מעסיגע. 


7 KL. SZKOELA POWSZECHNA| 


2 prawami panstwowymi 

WAJXBERZANKI, l-s Aleja 28 8.‏ .ד Mag.‏ 
די שוליקאַנצעלאַריע נעמט אָן איינשרייבונגען פון נייע שילער אין אַלצ קלַי 

סען יעדען טאָג פון 8 ביז 12 פאַרמיטאג. 
די שול.לייטּנג בעט ווי אמפריהסטען צוּ פערשרייפען די קינדער, אוּם צו קאנען פיהרען דעם פול. 
|פראָגראם פון 1 װושעשען אָן, װי בעוואוסט איז דאס די איינאונאיינציגע רעליגיעזע מוסטער.שולע 
מיט אלע רעגירונגס-רעכט אויפ'ן היגען פלאץ. 

אין דער שולע איז אויך פערהאן אַ נאַָכמיטאָג:קוּרטס פוּן העברעאיש, תנ"ך, 
יודישע היסטאָריע פאר שילער פוּן אנדערע שולען. 


ערפאָלגדייכבע אינטערווענץ ביים סטאַראָ- 
סטאַ וועגען די העצערישע לירלצך פון די : 
,,אַ.ב.צ." = פערקויפער. 


ווי בעוואוּסט האט די יודענפרעסעי 
רישע צייטונג ,אָ. 3. צ." אָרגאַניזירט 
אין א רייהע שטעדט ספעציעלע צי- 
טונגס פערקויפער, וועלכע רקקלאָמירען 
די דערמאנטע צייטונג דורך אויסשרייען 
פערשידענע אַנטיסעמיטישע לידלעך. 
דאס ועלבע קומט אויך פאָר בּיי אונז 
אין שטאָדט, ואו די אייגענאַרטיגע 
,יודישצ רעקלאַמע" האט זיך די לעצ. 
טע טעג אונגעהויער פערשטאַרקט. אזוי 
געהען אַרום עטליכע ,אַ.ב.צ.".פערקוי. 
פער איבער אלע גאַסען און זינגען אויס 
אין גראַמען, װי: ,דער יוד טוינקט 
דיין בּלוּט און לעבּט פון דיין נויט", 
,נעהם א סענקאַטע שטעקען און טרייב 
ארויס דעם הענליכען יוד", ,קויפען 
ביי איוד איז א מערראַט, גיים קויפען 
בענגב'עט דיך דער יוד" א.ד.גל. 

אין צוּואַמענהאַנג דערמיט האט פועי 
זעס אַדװ. קאָנאַרסקי פון דער קהלה 
און פרעועס שטילער - פון סוֹחרים. 


מעראיין אינסעוווענירט בּיים היגען 
סמאַואָסטאַ ראָזמאַרינאָווסקי, מיט וועי 
מען זיל האבען אַדורכגערערט דעם 
גאנצען ענין. די דעלעגאַציע האט אָני 
געוּויוען, אז די דאָזיגע אונערהערטע 
און אונערלויבטע אַרויסטריטען פון די 
,א. 3. צ." - פערקויפער בּעליידיגען די 
געפיהלען פון דער יודישער בעפעלקע. 
רונג און שאַפען א נישט.געוואונשעגע 
שטימוּנג אין דער שטאָדט; דערגײי אויך 
ערלויבען זיך די זעלבע צייטונגט.פער: 
קויפער אוופקצוּשטעלען פאר יודישע 
געוועלבער, וועלכע זיי פיקפטירען אויף 
אַואַ מין אופן, נישט אַרײנלאָוענדיג 
אהין קיין קריסטליכע קונים, 

דער סטאַראָסטא האט אויפמערקוזאַם 
זיך צוגעהערט צו די אויספיהרונגען פון 
דער דעלעגאַציע און צוגעזאָגט תיכף 
ארויסצוגעבּען די געהעריגע פעראָורד. 
נוּנגען, אַז די דאָזיגע אַגיטאַציע זאָל 
זיך מעהר נישט ווידערהאָלען. 
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נדנוה פאר וער גצה 
= וני" 
אַרװאָקאַט ה' פ. האַפטקא צוּ דער 
ואהרצייט מון זיין פעושטאָרבענע מו- 
טער 20 קילאָ בּרויט. 

ה' יצחק אופנער צוּ דער יאהרצייט 
פון זיין פערשטאָרפּענעם פאָטער 10 
קילאָ בּרויט. 

ה' מאיר פייגע צוּ דער יאהרצייט 
פון זיין פערשטאָרבּענעם פאָטער 5 
קילא ברויט. 

הי מנחם ליבערמאן צוּ דער יאהרי 
צייט פון זיין פערשטאָרבּענעם פאטער 
5 קילאָ בּרויט. 

ה' משה גליקסמאַן אַ נדר אין ,בית 
יעקב" 5 קילאָ בּרויט. 


סניף בעל' מלאבה דתים. 
שבת פ' תבא (28.8) כ"י אלול 4 
נאכמיטאג פונקטליך קומט פאֶר דער 
המשך פון די אויפקלערונגפ.און ווער: 
בירונגס.רעפעראטטן. עס וועלען רעפע: 


,תומבי- 


רירען דער חשובער יו"ר פון מזרחי 
יוסף שמעון קאָבּלינץ, אליעזר קאָגסענס 
און אגדערע א. ד. ט.: ,דער יעצטיגער 
מצב אין ארץ ישרא? און די אויפגא. 
בען פון יודישען בּעל מלאכה". 

חברים און סימפאטיקער ווערען געי 
בצטען אומבּעדינגט צו זיין אנוועזענד. 


פון ,הפועל". 


דער יודישער ארב. פפאָרט.קלוּב 
,הפוצל" פיהרט לעצטענס אנ'אינטענ. 
סיווע טעסיגקייט אויף אלע גצגיטען 
פון ספאָרט. טרענינגען קומפן פאָר רע. 
גוּלער צוויי מאל וועכענטליך אויפ'ן 
שטאָדטישען ספאָרט-פּלאַץ אויף זאַװאָ- 
דזיע. 

א ספעציעלע אקטיויטעט ווייזט 
ארויס די סעקציע פון ספאָרט.שפילפן. 

מאָרגען, שבת, 4 א זייגער נאָכמ, 
אויפ'ן סאָרט.פלאֶץ ביי דער פאַבריק 
,װאַרטאַ" קוּמט פאָר א נפץ.און קאָרב- 
בּאַל.מצטש צווישען ,הפוע?" און ס. ק. 
,ווארטא". 


ZARZAD i KIEROWNICTWO 


Tawodowej Doksrlatcaiqcei Zeiskioj dla Terminatoreh‏ וול 


Zwiazkn Rzem.-Zydéow w Czest: chowle 
podaje do wiadomosci, 2 zapisy terminaterek na nowy rok szk 


sierpnia 2. r, w kan- 


1937—38 040608 sie w terminie od 22 


celarii szxoly przy ul, Przemysiowej 10 codziennie od 17—19. 


zapisie nalszy przedlozyc Swiadeciwo szkoly powszechnej 


Przy 
1 metryie urodzenia, 


יורישע לעטניקעס װערען בעפאַלען 
אונטער טשענסטאָכאָוו. 


מען גיט אוּנז איבּער וועגען עטליכע 
פאַלען ווען יודען, וועלכע זענען מיט. 
געפאַהרען מיט די זאַכען, וועלכע זיי 
האצען צוריקגעפיהרט אהער פון דער 
זומער.וואוינונג אין בּלצָכאָווניצ, זענען 
אונטער טשענסטאַכאָװ בּעװאָרפען גע. 
ווארען מיט שטיינער דורך קריסטליכע 


כוּליגאַנעס. מעהרסטענס קומען די ד 
זיגע אָנפאַלען פאָר נעבען דאָרף וויראַ- 
זוב, צווישפן גנאַשין און טשענסטאָ. 
כאָוו. 

די יודישע לעטניקעס דאַרפען דערפוך 
וויסען, כדי אויסצומיידען די דאָזיגע 
ספנה. 


בוּליגאַנעס צושטעכען א יוּנגענמאַן אין בּלאַבאָװניע. 


פערגאַננענעם שבּת פאַרנאַכט, בּעת 
דער היגער איינוואוינער הירשל בּער. 
קאָוויטש (װאַרשגװער 40) האט שפא. 
צירט מיט זיין פרוי נעפען רייכער'ס 
ווילע אין בּלאַכאָװניע, וואוּ זיי פפר- 
ברענגען אויף זומער-וואוינונג, | זענען 
זיי פלוצים בפפאלפן געווארען דורך 
עטליכש שיפור'ע כוליגאַנעס, וועלכע 
האבּען בּערקאָוויטש'ן צושטאָכען מיט 
מעסער'ס. א דאָרט אַנװעזענדער דאַק. 


טאָר האט דעם שווער-פעווואונדעטען 
ערטיילט די ערשטע הילף און דאַן 
איז בּערקאָײיטש אין אַנ'אויטאָ אי. 
בערגעעיהרט געווארען אין דער לעטש. 
ניצע אין טשענסטאכאוו, וואוּ ער פער- 
בלייכּט נאָך אויף קוראַציע. 

אויפ'ן אָרט איו בּאַלד אָנגעקומען 
פּאָליציי, וועלכע האס אונטערגענומען 
אַנ'אױספאָרשונג און די כוּליגאַגעס 
פערהאלטען. 


נאֶךָ אַ פראַצעם ועגען די אַנמי = יורישע 
אַרויסטרעטוּנגען. 


דאס קרייוגעריכט האט עהערנעכטען 
בעטראכט א פראֶצעס, פון וועלכען די 
אָנגעקלאָגטע זפנען געוועזען די ענדע. 
קצס, מיטגלירער פון ,סטראָנפיצטווא 
נאָראָדאָווע" אלעקסאנדער מאַקאָװסקי, 
סטאניסלאיו קאָואַ, עאוּועביוש ליימנער 
און מאַריאַן אַלבּינסקי. זיי זענען אָנגע- 
קלאָגט געווארען, אַו דעם 19 יוני ה.י. 
האבּען זיי גענוּמען אָנ'אַקטיווען אנטייל 
אינ'ם עפענטליבען צנזאַמענגעלויף, וופל. 
כעס איז מיט געמיינזאַמע כּחוֹת פון די 
אנסיילנעמער בּעגאנגען געוואַלדטהאַטען 
לגבי דער יודישער בעפ;לקערונג, אויס- 
האקענדיג שויבּען אין די יודישע וואוי- 
נוּנגען און געוועלבער און דעמאָלירט 
די שוי.פענסטער, אוויסווארפצנויג אין 
גאס אריין און פערניכטענריג די סחורה. 

דעם פּראָצעס האש בּקטראכט ריכ. 
טער טערפילאָיוסקי, אָנקלאָגער - פּראָ. 
קוּראָר װאָיטשעכאָװנקי, דעם פּײאָטאַקאָל 
האט גצפיהרט נקריככס.צפּייקאַנט יצַקו- 
בּאָווימש. די אָננעקלאנטע ענרעקעס 
האט פפרטייריגט אַפּל. אדוו. לאָלצַקאָוו. 
סקי. מצר דער געליטענער פירמפ 
זשאָנשינסקי, וופלכ% האס געמאָהנט ביי 
לייטנערץ א תביעה פון 800 זלאָטעס 
איז ארויסנעטרעטען אַדװ. היעראָנ'ם 
קאַן. 

די געריכטס 5 
אויםגעווצקט בי ש.גורמישצ 
ווען אויף וי היגע גאָסען 
אָכּגעשפילט נו א'ריגע סגפנקס מין 
ראַבירען שועראָננקהאָרצװפט יוריש 
האַבּ און גוּשס און מ האש געשלאָגען 
רוהיגע יווישע דוּיכנעהעי. 

די געריכשס פעוהאנדלונג האט נישט 
אוויסגעברענגס קיין גפנוגענדע בּעוויי- 
וען פון דער שולד שון אלע 4 אָנגע, 
קלאָנטע. איינער פון זי עדות האט 
זאָגאָר עוקלעיט, או ער האס געזעהען 
ווי דער אַנגעקלאָגטער לי"טנער, האט 
שטעהענדיג אויף די שטיגען פון קינאָ 
,סטילאָווי" איויסגעגפבען אינסטרוק. 
ציעס וועגען דעמאָלירען די געוועלבּער 
אין דער צווייטער אַלעע. דאס געויכט 
האט אָבּער -- וויל עס ווייוט זיך אוויס 
פונ'ם איויסגעטראָגענעם אוּרטייל - 
נישט געגלויפס דעם עוות. 

דעם אַנגעקלאגטען אַלגינאָווסקי, וועל. 
כער איז עטליכע טעג נאך די פּאַסי. 
רוננען אס אַנטײלנעמפר אין די גע. 
שעהענישען פעיהאלטען גצהארען אויף 
דער גאַס דורכ'ן פאליציי.פזש אָווניק 
װעסאָלאָװסקי האט אַצגעועטעט די 
ערקלערונג פון רעמזצלבען װועסאָלאָװ. 
סקי, או ער קען גישט קאַטעגאָריש 
בּעשטעטיגען דאס אלבינאָווסקי איז דער 
זעלבער, וואם איז דעם קריטישען שבת 
פערשוואונדלן בּ:ת'ן אָנפּיהיען אין 
קאָמיסאַריאט אריין. דאגעגען האט זי 
געריכטס פערהאנדלונג שטארק בּעלאַסי 
טצס דעם אָנגעקלאָגטען מאַקאָווסקי, 
אנ'איינוואוינער פון שטאדטישען נאַכט. 
לענער הויז און סטאניסלאוו קאָזאַ. 
== 


צרהאנדלונג האש ווידער 
וני טפג, 
האגען זיך 
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נאכ'ן אויסהערען די רעדעס פון די 
צדדים האס דאס געריכט אויסגעטראָי 
גען דעם אורטייל, לויט וועלכען מאַ- 
קאָווסקי ווערט פעו'משפט אויף 6 
הרשים תפיסה מיט אָבלעגען דאס אויס. 
פיהרען די שטראַף אויף 3 יאהד און 
קאָזאַ -- אויף 6 חדשים אָהן אָבּלעגפן. 
די איבריגע אָנגעקלאגטע זענען געווא. 
רען פרייגעשפראכען. די ציוויל תביעה 
פון ה' זשאָנשינסקי איז געוואוען אָבּ: 
געוואַרפען און זי איז דעריבער נישט 
געווארען גענומען אין בּעטואַכט. 

נישט צוּגעלאָזט ק"ן יוּרען צוּם 

קעמפנער יריד. 

אן קעמפּנאָ האבען די דאָרטיגע 
נאַראָװוצעט נישט געלאָזט די אָנגעפאָה. 
רענע יורישע הענדלער אויפשטעלען 
זייערע ס-רצִגאַנעס אויפ'ן דינסטאָג'די. 
גצן יריד. 

,פאר יורען איז נישנאָ קיין 17378" 
- האצען זיי געשרינען - און די יודען 
האבּען ז'ך געמוזט צוּריקקעהרען נישט 


אויספאַקענדינ אפילו די סחורה. 
CMT; sie EAA TRIS *‏ 


עו פערדינגען 
א פרויפן-פ47ץ און 8 מענער-פּלאַץ 
אין דער שטאָוט-שוהל 
עיקינדיגצן אין רעדאַקציע, אַלעע 6. 


ras: 


הר קי: שה ADC‏ 


וואוּנש- 
קאַרטע; 


אין אַ גרויסען אויסוואַהל 
מיט די נייעסטע שריפטען 
און צוּ די ביליגסטע 
פרייזען | בּעקימט מען 
אין דרוּקעריי פון 


ב. באָטשאַן 


אלע 6, טעלעפאָן 22-01 


זייט צעהנדלינגער יאהרען ארבייט. 
אויס די פירמע שיכט.לעװער דאס 
שפייוע פּקמס ,,צערעס", וועלכער האט 
זיך עראָבּציט גרויסץ אַנערקענונג צוול- 
שען די בעלי.הבית'טעס א דאַנק ויינע 
פיעל מעלות, ספעציעל ווערט דאס 
דאָייגע שפייזע.פעטס געשעצט אין די 
יורישע הייזער, ווייל עס קען גענוצט 
ווערען סיי צוּ מילכיגע און סיל צו 
פליישינע מאכלים. 

היות ער פּאַסירט, או אַגדערע שפיי. 
זצ פעטסען ווערען פערקויפט אַלס צע. 
רעס, דאַרף מען ביים קויפען פערלאנ. 
גען אויסרריקליך צערעס, וואס ווערט 
פערקויפט אויסשליסליך אין אָריגינעי 
לער פּאַקונג. דאס שפייוע פעטס צערעס 


װערט אויסגעארבייט אונטער דער 
שטרענגער אויפזיכט פון הרב שמחה 
פרענקעל. 


טשענסטאָכאָװער ציטתג 


מרעזעס ראָזענבערג אָנגעפּאָהוען 
נאַך אױיסלאַנד. 

דער פרעועס 
װאַלכונג ה' יעקב ראָ:ענבערג איז אָבּ- 
געפאָהרען אורף פטליבע װאַכען נאך 
אויסלאַוד. פּרעועס ואזענבערנ: וועט 
אנוועזענר זיין אויפ'ן וועלט צוּזצַמענ. 
פּאָהר פין ,אַוע" (אין פויללן הייסט 
דער צווייג פון דער דאָזיגער אָרגאַני. 
זאַציע ,כאָז"), וופס קומט בְּצֶר אין די 
נאָהנטסטע טעג אין פאויז, ווי אויך 
אויפ'ן אַלװעלטליכען יודישען קולטגר. 
צוּזאַמענפאָהר, װעלכער הויבט זיך אַן 
דעם קומענדיגען חודש אויך אין פֿאַריז. 


אויפ'ן צואַמענפאָהר פון .אָזע" (טאָז) 
אין פּאַריו איז אויך ארויסנעפאָהרפן 
דער לייטער פון היגען ,טאָז" ה' יעב 
ראָזינער. 
TTA AED, 2 BT Fo SL Taha BC:‏ 


| יצחק מענדל לעוסאָהימט ז"ל | 


ד SADE MIRADA ‘100 ee YS‏ 
אין עלטפר פוּן 59 יאָהר איז זי 


װאָך צוּ קבורה געקומען ו" יצחק 
מענדל ?עווקאָוויטש ז"ל. 
דע" נפטר, א געבוירענער אין 


טשענסטאַכאָוו פון א בּעל בתישער אנ. 
שטענדיגער פאמיליע, האט זיך אויסי 
געצייכענט מיט פיע" גוּטע מדות אוּן 
איידעלע מעשים. 

דער נפטר האט זיין פרי"ע צייט 
עוסק געווען אין לערנען און זיך בצ. 
מיהט שטענדיג צו קויפען יקר המצי. 
אות'ן פוּן זי גרעסטע יודישע גע. 
לערטע. 

די לעצטע יאָהרען האט ער געליטען 
אויף א שווערער האַלז קראַנקהייט, וועל- 
כע האט דערפיהרט צוּ דער קאטאס. 
טראָפע. ת.נ.צ.ב.ה. 
Ra |i‏ ו רמ | 
אַ מענליוט צימער 

אויף בערקא יאָסעלעװיטשא 9 

מיט א בעזונדערען איינגצַנג 


שוין צו פעררינגען. 


ערקינדיגען אין רעדאַקציע. 


בעקאַנטמאַבוּנג 
די שותפים אָבּעומאַן און בוּכװאַלטער 
וועלען קוּרסוּרען יט שטאַדטישע 
אויטאָבוטען אויפ'ן בית-עולם זונטאָג 
מו 7 א ז"גער פריה. 


צגטשולריגונג. | 
דערמיט בעט איך ענטשולדיגונג בי מײן הויז. 
װירט הי מיכאַל בּֿראַטמאַן איז פרוי 
גייער מאַרק 12, פאר דער אונאנגענעהמליכקײט, 
וואס איך האָבּ זי פערשאפט. 


מיט אכטונג מענד? ראָטשילד. 
RMS =, RCM = EDS DT‏ צנ 


MAL / / 2. יי‎ 


one 


דער געניאַלער מייסטער 
Borys Karloff‏ 


איג ם מעכטיגען הראמא פון אונגע. 
צעהנליכע איבערלעבונגען 


Postrach 
Opery 
Hine OE 


ssw 


מעכטיגער מילם, פולשטענדיג אויסגעי 

טיהרט אין נאַטורעלע קאָלירען! 
LORETTA YOUNG‏ 
DON AMECHE‏ 


אינ'ם פילם 


RANONA 


אָנהויבּ טעגליך 5.30 נאכמ., שבת 3 נ"מ 


ו 


.7 8ן5| 
הערליכער פוילישער פילם | 
טרעהרען, געלעכטער, פרייד! 
ליבץ! - אַפפערויליגקייט! 


ו וו 


עמאֶציע ! -- סענסאַציעו 
אין דער הויפּט.-ראָל: 


באַסקַאַ אָרװיד אוּן יעזשי הַאָוּש 
איבּער'ן פראָגראַם: קלאַנג-צוּגאַבּען | 


מון דער קה?ה.פער-. 


יאזוי ווי .צערעס' װערט צוּשמאלצען בײ איקלײנער 
טעמפעראטור. זענען די שפייזען. צו וועלכע ער ווקרש 
בענוצט לייכט פערדייליך. עם איז קיין וואוּנדער נישט. וואם 
.צערעס. ווערט ספעציעל נענוּצט פאר קינדער אין קראנספ. 
דאס ,ינע קאקאס-פעטס .צערעס" ווערט אויסנעארבייט 
אנטער דער שטרעננער השנחה פון הרב רי שמחה 
שרענקעל פון סקאווינא. עס קען דעריבער א| שוּם חשש 
בּענוצט ווערען צוּ אלערליי כשריע שפייזען. 


Ceres 


ענ ט ה א sar?‏ 


איז נארהאפט 
נאטירליך-ריין 
\ נעװנד 


F. Mrowkowe)j‏ ב 
w Kaminsku Willa ,,Rozalja'‏ 


czynny bedzie w nadchodzace Swieta. 


Zgioszenia przyjmujie 516 do piatku, dnia 3-go wrzesnia r. b, 
AGEs EE 


Wiotinioriw k. Pil 


Pensjonat Praszkiera 
Willa ,Rohdanka” 
bedzie otwarty w nadchodzace Swieta. 
Poleca piskne. stoneczne pokoje i wyliwintna kuchnie, Scisle 
rytualna. Informacje telef. 10-78: 


Ree‏ ו 


OErecial As 


51316 uiywana.czyni obuwie trwalszym, 
, מרדכי בעסערגליק און פאַמיליע.‎ \ 


Jej iajamnica: uzyé jak naimnigj ,, asty Erdal,ale polerowaé 
mickkim suknem, az do;lsniacego polysku. 
Szkota koedukacyjna i przedszkole 
im. Zofji Wajnsztokowny 
w Czgstochowie, Aleja 20. ielef. (0-78. 
przyjmuje zapisy do wszystkich klas oraz do PRZEDSZKULA 


(dzieci od lat 3). Karncelaria czynna codziennie od 10 54 
DLA NIEZAMOZNYCH — ULGI W OPLACIE. 


0 A 


לשמוע אל הרנה ואל התפלה. אַכטוּנג מענער און פרויץן ! 


זוי בּעוואוּסט שוין פון א לאַננע רייה יאהרען, וועט אויך היי-יאהר ימים נוראים 
ווערען געדאווענט מיט ערשטקלאַסיגע בעלי-תפלות אין די גרויסצ בעקיועמע 


מא א השרה מזרחי", אלעע 10, 2-ער שטאָק 
טע צימערען אין לאָקאֵל פון ,, 0 ' % 
פערשפעטיגט נישט זיך צו פערזצעהצן מיט בּילעטען, 
גרעניצטע צאָהל פלעצער וכל הקודם זכה. 
בעמערקונג; בּילעטען צו צוגעגגליכע פרייזען איז שוין צו בעקומען אין אייגעגעם סעקרעטא. 
Edi‏ יעדען טאָג פון 7.30--10.30 ks‏ שו nk‏ ה מיר קיין + נישט אנצרקצגען. 


פיעל גליק און נחת אונזערע פריינד 00 פע גלוק און נחת אונזערע פרײנד מאקס ‏ נירענבערג און פרול 
צו דער חתונה פון וײער געליבטע טאָכטער דעם יונגעך פּאָר-א הערליכע 
צוקונפט. 


ווייל די צייט איז קורץ און ס'איז דאָ אַ בּעי 


בּעקאַנטמאַבוּנג. 


דערמיט מאַכען מיר בּעקאַנט, דאס מיר רוּפען אָבּ דעם אַגאָנס פוּן דער 


פויריגער װאָך וועגען פערדינגען פלעצער פאר פרויען אין מנין פון דער 
ישיבה ,פתר תורה" אויף די ימים נוראים. עס ווערען מעהר נישט פערדינגען 
קיין פלעשער אין דער פתר תורה. 


די ישיבה ,כתר תורה" 
ה 
Ekonomia — to uiywanie mydla‏ & 
z marka fabryerng ,,Savon z wiewiorka”‏ 
(zatw. przez Urzad Patent.)‏ 
o zawartosci tluszczu 68— 66 proc.‏ 


z najstarszej czestoch. fabryki 8 


KROMOLOWSKICH 
| כ יפ‎ 4. Tel. 15-13 5 


| Taw! MIESIAC PRZERGBEK! 
Pierwazorzedna pracownia kusnierska 
przyjmuje wszelka robote w zakresie kuSniersiwa 
Pierwszorzedne solidne wykonanie, — Ceny bardzo przystepne 


M. OBERMAN, Xanny Marji 1. 1.| 


Boeian,Aleia 6 6‏ .8 .אי 
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